vfivnoN Gynecology Dr. Al-Mandoh jajVI <Jo iJaJI $\£\ gjjis 

/ * ~ ~ 

jlsu Lol aj ^JLu>5 du&ja$ dJI (jLc-5 4JLp 4jbl ^Lo jlo^p^o bju^> ^JLwj4I c9jwl ^Ip a^LuJIj S^JLaIIj j*41rJI oj 4jb jlq^pJ) 

j^Jb- Jib V d)^J c 4Jiib j*u) dA9 Jyob- oj 3 c dJLo dA9l 3^ J -0 (Ji ^^ J*t^ *w>j£ < &££ 4*JLi & J^ b-o £-o*o> lj-ol 4&) ^3 
(JjS 4£j Lc3 jJ) CJU jjo 3 (^bi 6-° ^tF^ §4?S&$ j!^ • 4pU^J1 A33J S <■ j-o^l S^3 d^u^Lo 3 c 4AJ J***)) jo&p-I : ^JL«-o yds 
(J to\j£> Ja> 3 c Gj-ol 4jb) g-oJf 4^J 5j3-yi CJU jjo 3 c dJ *w*lJ Lo VI Li jJ) j-o 43b Jt 3 c 4xU£ <jfU GjiiS Ja> 3 c Gj-ol duJs> 4&1 

io^lj i^ 3 LJjJI 4£>l 3 c <Ul§ 
^^jo : d)J^4) ^£p- ioil£- - < r ^s>j\i\ <^&uo\ jJua4) - JUy) : d)J^4) - Cob jj Jyj : ^IjJl 

^JL^ 3^jj 4^0 (j.a.4.7.13 Jl^-^I J^ 153S 4x&*3 (jiu) ^ 

555 i^ljl 4-c^Lo L0JJI3 ^3jiail Jx- 4J3J& 6Jtl ^J&c3 ^ JCLa3 (^i»> 

10\20 4I1I j3b (^^u^ Js^ V ^3 &3£iJu 131^ 131 i^ijU- jLo L>LJ J3Jlp- Jakb- bl 

J5LLo j*ui-o dJbjjLc- L^-l J) 6)3^- J-o*r3 o^sj 4-3 jjj^- b^-l &s J3JLPJI3 

if 

(5^ 4LaJ) ,53s 4iLk) 4j>b- 4-^3 
5555 jjbjVI ^> Ua Jl^ 

Lo3 133!^^ jjJL&>3 l^JLo l^.i^aJLpU3 J^l 4&-\jSr I3JCLU jJbjVI ^J CJb ^^ 4JU*JI j^cO-Ju gr^P Obl^lol 

6J5 1319- a^15 4j3-^» <JSsj \$)\sj ^c^> 
JJl5 (^^A) J3.S j3-VI ,J JJI A3J ^j^jVI IJlp- 3!^- 6^3 P3J ct^jl ^^ ^LolJiS (^^A) 

5 yS 4j| (jiS^ 

6^ P^Jl5Ul3 l^lJ CJb3 l^ci>j J ^3^3 4-^JLfiJ) OlSj^JI *Jjb 
© ObLa> 10 £tb ^51 JOA J3^ A3J cr^J^^ (J Lt^ ^ 

5 J3^ P3J ^j^jVI (^^A) ^Ijl jrv.o.uJio IJlp- 3!^- 
LJ ^jftJ^VI A3J 15 Jl ^-uaS • 
^JLu-cuJI IJl^> VI ^ucooA jLo 1^3) (Jjuaj 4^-ljj> ^jrtJlj^yi A3J 25 JI3 • 

5 J3^5ab 4jI JuaAj db^Lu* 

6Jl53 J3VI ylh^ 3^^ J^^ jba-oj j^ jdO ^^b Jl^j j^-o-o U3I3 

A3J ^5 ^Uub*> bl3 duajS g$ 4a>lj4>l (J S^jt^jJ) UI3 

A3J 1 5 &Jb J*t$ j al&uj s \$sal£uJb i^yLi ^S^Jii »$j 1 5 

4^-ljj> J3^ pJbJjij JJI A3J 25 Jl jV 
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JjsSjs JjUxo dJ3uJfc JJ1 ^ 4^ji 900 4^ljj?JI 4^Uj>b 

4^Ijj> ja3o. j^ j^JLfa. 
(jA> l fr I g-JLJo j^j-^ dUUb Sgllljtfl (J 

^^uU^ 4^La> 48 JV£- J j*>l^ipalo 3) dbl gJi <$a Salt) yctf JJI jl dl^l jj\s> 

ijjj&& ^aj dUbLo 

81j$2Sa Ju>)3 JJI 5^1 elobl Jl Sajt^jJ) h\JJ Jl 4jbb dLLo^JI 

(LjjsJ) (J 4»>lj) ^jjJI (^^l Lo JaS 4^L*> ja3 JirS) ^JujuSjQ jJ 

{ jMJub 4IJI3 ,^1 

555 4jI J-ftsJUb <3js6 ajV Ll>J (^^i) &jS jL*JLc- 

5555 4jI JasJU* L^-l 4J59I ^JCuJb Ajbli d-ci>3 aa£ <uAaJI dliwjiU jl&> 

jI^-jloVI^ jl^JLoVI JoS ^ JJI 3>£JI J CJI 

remote memory <ul J&. jlqjl^q jsSaa &j4^ <J^ l^3 

5 4jI (jis^ 

Vlo (^^^Ji 4-3 L^-J JJI ,5J CJ3 (J GJtl (Jj>Ij CJI3 OLo^lsttl J3-JJ 4j>ll^o (jlszJ 
i^uJl 6j-o J^V 4j>b- £lAI* (i^ jl^-JLoVI JaS ,JJI S>£JI J J55o dbj 

d^-^Qj qjs LfcJuLu Ji5^ 4-^5 ^Lo^lsAI Jap-JL) dbl5 6^0 J^V jl^loVI JoS 4j>1^- ^IAj U <*Jjl& 

(o) g9b jLo 

A&aiji) AjV (j^sj L^>ljj Lo jr^ j-o J^i jjj^«*JI Jiaaj jJiflj ^L^ Ll>J 4j>1^- J-os3 pj^ 

: &Jb$SLuJ j£o-o 4jVj j-o 4u*>jJuo ^JULP b) <X&\j&j 

iJi^VI lo^jJitl 
LuJUdO bLsw j<iffuA dbl 4jI dJ^JilJ ^a 4^jJl4I 
LuJl^o 4*a^- O3AJ dlU-^l 
^jjJI j-o jS\ JuJLLulb CuJ\ J OJls9 5) dlflS JJI d-cU d»-o 

l£u*ijJ 4jU-J5 6wi5 J-ojjj jLo bl 
4s^-lj-o j*ui-o J^sl j^-0-0 jlS^ I^j J3- bl ^^JiJI Lo &sr\&- jL*u5 jLo bl 

555 V ^3 ^0 
^aSj j^AfjJI^ (^jia-o j^^fjJI^ ,^^-ttJI j^AfjJI^ aLL^ j$jSjJ] ^uJ$ 6Jl1 j*i-03 
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motion Gynecology Dr. Al-Mandoh jAjVI <Jo iJaJI $\£\ gjjis 
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J-JJJI3 6sr\& jj?ul& $&£ (J OJisS 3) dbl ^3^3 ^JLJLc- dbuaj dULta-cul (^3! o^> b 

5 SLpJI J GJuls l^J 4^-b- ^1 J-o^ Jl*- l^jli Jl ^bl 6J1 

^u*A) s-o ^uloJb bl { juj J3&3 (^^ JiOsJI 4jI (J 6J1S5 4j>1^- (J jttlb JUI3 4j>1^- (J J3-S 6S J5^JJI ^^J 

rtJbl ^3^-0 £&J\ d^l j3-VI j-o 
*L>3^ y ^*t^ lA -0 ^5^ vS^ BjS'lJJl ^^ dylSd 5^- jLo as 59JI3 4l**> (J (&2x&> <£j) 4^Uj>b 

C33 g;uaJL> bjb Up') jj£J duuJ6 >jd\$&- <JLli> dLd^Jii^ aU 10 6Ji5 j-o jiS! 
<tLo dLca> anatomy J\*J> Sajt^jJI yio ^j^ J^Ijclo dlS g^Jtl ^ijb UJs a^ JJa (J ^l^5'llo 4^-b- ^1 jSlJtf dbl LI 

Cuid Gsli^S ^uaA> ^V) l$l ^0 jLo ^g-^J^oJ 6jSu 

Cancer cervix 

^Ai L& Jbt> y 

5 4J S^jt^jJI 6jS\h\ dAz Jt«&& bl 

IJlp- cfcszja )<)JLt.i.et) jl^loyi JaS Jl »$i 15 Jl 

CcuJI £3>> GJu^-l ijjJij jx- bl JJI3 (jy^yi ^JLu-cttJI JUib^ 

( Jui^b 4j> jSjX\ q**+>$>\ ) 1^-cJ Cxb J5 Jyt^53 gJ ^ uA L^-l bids g$3 j£-\juq ^-»aJI 3$2$ 1 ,55s j3-llo £3>& L^-l bids 

j-o jJL£- j-ox- gs-objj Jx- £><&> (^pugS fbj £3>> P3& £}jj>l£ bl y 2 Jx- (^^w^l^ 10 ^Js> duXk} kjub\$ »\l& CJ^JI ^aj jS\s J3& i^S^ 

^Ja 5^1 5 US ^L 3 Jl 1 

^5^ ,^1 L^*-c>!J3 g^-tl (J ^-0 C*s93 4j>1^- ,^1 
6JU5") 4^-I^L) bl^ jy^yi ^JLu^cuJI ^Jb 6^5 

l^^jj 3-JLff^ 3^3 (jUJI fcltifacaJI 

dbjjiittU^yi y^ j^i b-^Ji 5^ 

LupJI loj j^jJI^ Jsl05>J) loj ^Ul 
6 J5^3 jrCCf Lc> (^^bb b^b 6J63 dLpLo^ ^SjsUb duj\sr] lmo» J^ ^JbLo dbylcuU^yi **-*^ dJiS^ A^iil ^-^> J-II3 

4jb jlo^JI 
555 4j»I eU^ Lgb biJaS 

Jb ^l>Sl ^JlJLp dJ^ bl dJil jLLszS qJJJ\j Ul«^ (i^l 

g*JLsJb i^JCL)! 
doy\Zui.o$\ «wJLoj jjJl&>3 b-^b ^JCLJ dbl H>dl ^JlIp bid 

y 

liSsJb^ 20 J 10 j-o Dj^J 10 Jl 1 j-o S^jl^jJI t^*» diJlo JLu^ ijuusltb D^jl^jJI 

4JLc eU^ bl JJI JUI dllajJI 3I 4JUI 4s^uoJJI ^^iu 

dbjjlLu-o^yi **-^-**>3 ^t^^ J^b 

555 4J 

IJlp- 3!^ ^JLsJI Saltl jaJb gitaj UJi 6^ y3 6^ jJjSJ y dbl 4JL*JI ji-l J eftJuS'l d>y 
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VATIOIM 

BETA 



Gynecology Dr. Al-Mandoh 



jAjVl lJs ^^I d W £dJ^ 



5555 4j) j^ 6jL^ 3^ cijU- CJI3 

Normal labour 
Abnormal labour 

l&Ji&> dL*»3 cS^Jul jjU- (jk-03 l^^5 

dJiS^ l^asj <J J3-JCJ OILcw^ Ol&oojaj I4IS3 L^^l (J J^*JI I3X04S 4l3l $Jh 

djy\^uxjj^\ <^y$ ti-^1 dL^ dbl 4-JUJI fi^iil (^^iL) 

6Jup^ jU5 UI3 ijUil ^jLmucuJI as 3^5 a^j 15 Jl j-o aU 5 (J j5IJoxk Jlo^o b dbjjbcu^o^Vl jl idJjic^l j^- J1&9 



5555 ^ CJlif) ^.luccuJl 4jI JLol 

4jbl jJtS V JjI^VI 10 Jl j-o L& Jt^ duS 

JJI^I 10 Jl jib a:> 

6Ju>l3 4pLJI JlpJ S^jI^jJI bl&o jl&Is JAtLa* ^5^0 4jI Jls 

fe) 4jI JI03I IJlp- jjjJsL^ J3^ JjI^VI^ ja>3 1 d\lib J3& 4^x> £3jJ 1 J^>3 

djl^ol s-o v- ^ db^ J^i ^Lta-co (^5^2il Jx- Jlc-Is 2 J ja>3 1 j-03 

jyb\&- yx&N J-ol jjJlsl>3 ^5131 JLS9I3 £3>& ^3-^ 

s-ob>JI ,J j^lail (^b^l (^^-^1 jJJt5t>3 pbl £2>jl bbJi&>3 

jttaij) J*o*&> L0L0 Lo Jt^J <r$\ JjoS] j^lail J-ol Lo Jlszj^ 

3^> jUaiil : (jJbilJ^ 

theoretically a^ a:> 5555^^ ^$)\ 4jI a:> 4jI 

tojS J-0J2J3 £jJI CJ3 jb- J3& dU-il GJ^ Jasj dbj 

^13)1 a^OSJI ^fii eU^I 

^jJl ds,LJ\ J&J j5j-tl aIjJ Ju*ax& dJt^-l^ 4&LJI L& i^Ja^ j-o gllaifo 

6J65 ^fiJ A^JI^ *UJJI UOJ jbfi-OJ (^^^ 

L^*5y 4j>1^- ^Js> j^Jc^ CJl 3 J 2 j-o 

fjote- Cua.b> 4j>1^- J5 jV 

© J^-ob g\S Cu5 : JI3-0 idJlao 15^5^ dLol^ idJ^I CcuJI £3>> 

d J5^3 ^ij (q) duvJ6 dulz ^ og ^aj 

(^^-ol AjV jJ>tflJl JaS pbjb I J5AJ *$J& JJ JlSt>3 

cc jltaiJI (^U' i^uoj aLJ gfys <■<■ i^b^j >5*iiJ J-o5u 
9l ib (^^-ol cc jyasJI JyO ib (^^-ol ccc j^lail J^ ^b (^^-ol : du&uaj d-ol VI ^JJI 

i^Lw ^bb^ cj)j^J55 jiai^5 



5 4jI jS\ti 



Anatomy 



fi^9 ^U J^Jbl fltiS 
gpuuJ A^d cc 93.0.4^03 J^Jbl A^15 43J V3I cc 6j-wO IJl^J 4-0 ^JCL)I 4-^3 

du3$ dlsLua) i^r bl ^3 k^s> j^-o CJJ j^J 
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l^b applied JI3 4^bJI j^ ^J5oi& L^l 

<^*j Silo thyroid Jl CJll jl^-I^ 5-^ 4p-Ijj?JI CJll 3) ct^j^ ^^ ^ J^ 

555 4jb 4jc& J3I ^Ja*l jU 
anatomy 

anatomy • 

Embryology • 

Physiology • 

tojS (^zx£ to^S £3>> 

( &) ^j£ Jt^-l^ jJu^J ) i^Li 4-3 C*JjA£ Ccxi) 

Ob>b- 3 d^Loi J Jatb- bias JL&ls CJJ3 ^Aj ^U- 

jl^loVI 4j I 4j>1^- J3I 

5^ iS* f' 50 3 jIpbLo) 4j>jS 50 4JL*> JUx-l jl^lol 

gb£ g>t^ (Jl 6$ Olblt 3 jltalc- ^JLo suLaJI^ j*JLos>to jl^lol^ 

^jrtoj^o ^b £&Lo ,J JuSl (jis^ 

^jL-03 (^5^^ J- 0, - i52 ^ (J-N 

OS jiiltb jl^lol ^JL^j jLulfc I5PJL05 ^^^Ja Afr^Us g)Lb ebl^ Ol^ol 4-3 ^4^)3 

4jI (Jjlif) <yb 6^ ^U CU-p-Jl 1^15 4*SJJls 

4JLuJI j3-l Jx- 

555 4j»I ^U dLai CjI 
jLiol 

85 j-o ^5 j-o jLloVI^ 
4j>j£ 75 g;uaj Lo dsu &S {ys jb^ol S"-^?^' U^- 0-0 <^l Lt^ 

4j>j^ 60 ^5 ai^U* average Jl g^Jaaj kSjLu^- jduziz &sj\ JJ\ ^SjiajJI jl ab-bLU ^ijt^ 

( GJtS^ jLioy) J&> 4jbLu^- Ja«-o jl^Is j$£jJ\ ^4,1 ) 
d j5^3 jl^iol JIJ-^ ^a 4^Uj>b t^JLb 41^- J5 ,J L^-J 

^Ai Jbt>3 

uterus , ovary l^J a^j-o &$$ jt^ *£j &*A*a)l 

4aJ^ 50 Ja^aJb L^S Ju>llJb ^^ 4^A^JI 
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motion Gynecology Dr. Al-Mandoh jAjVI <Jo iJaJI $\£\ gjjis 

/ * ~ ~ 

^Ijl J-ob L^b system Jl cijba. 

josl) £a dd cJsJI Up-I ja^aj Lx3) ^mm J5^bo J^tL) dli^^lLb bl 
tiSSUeS h$& j^ 6jL^ 4&ll£ 4j^ ^^bVI J CJL>S 5J CJl dLoJbJ^ 

dJlao lJujb bl i^su 

Anatomy of the vagina 

jr^ail Anatomy Jl J Jj>jl> dJ^l oi^s 
Epithelium, muscles 

555 dJ l^JL> Lbj l^U ^a iLUli ^cuis 
Physiology jLLU 

555^^3£^jlAh vagina Jl J c**j ^Luj U epithelium Jl 

gSjj J3S gitaj Lo JS3 ccc <j£&J 

Cysxj epithelium 1^0)3 \^sA ojS jLk9 ^jUJI ^U 4gJlS j$2Ss b ^a vagina Jl jV 

gSjj 5 dJLo J3S gitaj Lo j5o, 

5 ^uSoJI ^3 6j5 4jI l^kb Sbjyi ^Lo muscle JI3 <^Js 
fundus Jl julp ^>o <tuio &$$ ^> muscle Jl 

4xtl (J 100 ^ L t t c b dd (55 -l t t c U (J 6^3^-3-0 4^J 41?- (^5^1 ^ 

jaJi3. 6^5^-3-0 jLo 4-ctl ,J 3^jj ^5 ^L-ttUj l^s^b vagina Jl (J J^oop Lo jt^J Jjft *L«u)l Jjjl> Lo J5 gjC j^3 
ji^io epithelium Jl dJ$Lj c*£*i) Jjb ^a>3 6^^ muscle Jl ^3^ J3if gilt ^o> a^L* CJI3 Ory^ ds* 

^Jbl IJlp- 4ibL&3 Cualg- <X&duo £$\ 

555 vagina Jl JJL> Ll>j 4J JVC j^l 
inter course Jl t^hL> 5-0 J^a^j jUl& 

external genitalia 555 <ul l^l 4^jL> 4^b* <us ^Lj ^jV 

jUjI ^Jij d&duo |J (^ 4-J LJjJaLtuIA jLo jlM 

L^pbj 4o-«>jJI ^SjU- jLo 4mJ Ju?- 

2 aij ^$a 4»jL<aJI J&> ijb *>Js> 

g& OL>l^JI JJ3- Ll>j 4-J «^3>s&> jL*JLc- l^-tap 3-tap 4-tt>jJdA JJI 

sexual function Jl ,$ab jUdb 

^a &*iLaJI j^3 J 4J15' bl JJI 4jI 

Female genital mutilation 

555 $:> 4JU bl Jl mutilation <ul ^is^ «J>» jlp- 
female circumcision <ul vSibu^ 
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motion Gynecology Dr. Al-Mandoh jAjVI <Jo iJaJI al^U gjjis 

/ * ~ ~ 

,h<«Mb jCLU*> j-o (^^Xol j-o 4sr jjb J-pt> 

Discuss complication of female mutilation 

^ab l^AAffU3 t^ilb jji&> <$a complication Jl J 4l&m jLo 

4«SJJI ^U CJlifl Ljjij JJ3 4J jl? 
prolapse Jl oLL^ j-o 4JLo^ ^a : JlS 

vascular , lymphatic drainage and lymph of external genetalia J\*JJ\ J&. Jb ^uL> 4J yJs 

,5^ 4J3WI J £LLo>yi j-o 4JUI 4-^5jJI 6S $&\js 

enumeration ^ 3^ 6J ^ J* 3 *irrs 
sexual intercourse 4j»I CJtf iy &U33 J3I LIS ^^u ^Jj 

555 uterus Jl &kj UJs^] *Jjb 

Jjw?u CcuJI jl 4^Uj>b dJi^-l^ 4i L fe$ 

Jilb (^JtiC- J^i Ja^1> CcuJI 

151 yj 
blood supply Jb ^ uterus Jl li& jLf 

blood supply Jl &> ^h 4jI ^ L^s ^J5ai& 42JI1JI &ca*JI *Jjb 
<u^j clinical application <*J ^ £jls ^ jb 6j5 jr£ JJI J5 
djcf 33S ^> gJLb ovarian artery 3 internal iliac, external iliac 3 djcf 0^3^ j-o common iliac #3\$ Aorta 

5555 4j>1^- 4-3 (^^ifs-o J5^^ ^ &^ ^-*^ 
external iliac Jl 4pLx* oUJIjJI ^U 

: JJ dJO^ A^o-uJio bl JJI3 

External branches • 
Internal branches • 

enumerate Jlj^ dd 

555 ^^^ Jlo^o j$2Sa b aa /£J15JI 
*j*JO£ 3^3 6^ JaS 4^- 415 6S /£J15JI 
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jAjVl lJs ^^I d W £dJ^ 



Discuss the female pelvic ureter 
5555 ureter Jl Ug*i>) J3& 

555 ^Jb LlslqJuJ3 j3a5s b l-Js 

555 Lslo-^J^ 

6^33 LJ J^b JJau LJ j$jS$ ^J^i 6^-°*° d^ S" 52 ^ 'O^ 6 ^ 5^ ^^ 

^bl^JI fyj*3 4jLJ ^3j-> bJ^ j£o-o JJI fiustJI 6S 

5 (^JLo ghS?i |^UI 4jI j£o-o c<c a^J15 ^J CJalfil bl 3) JJI £^»JI 6^ jV 

ureter Jl 
^3§ 4^ oriented O3SU ^ ojS jU1& 

circumcision Jl £3-03* I^L> U #^ 6* 6J ^ f^ Lr? 5 ^ ^ 
t^^ibb (^jju^b 6J^5 C*Jb s-o '6j§jouLa jlJ3-o> L0L0 Cul5 

J3JI9 sib l^pLa>3 

Jl^JI CJ^JI (J ^0 £3-03-0 jfS) 3^ JJI eL*jyi RX-0I3-0 CJl ^jl^ 
^jLol Ju&&- Jl Jx- C*5LJ d^l bl i^ijU- 



999 



& 



ureter c^hs ^jLol j&a Ul^ 
female pelvic ureter £3-*>$,©i ISI3 

db*-U ^Js> JJI RX-0I3AI 4.ccttJ Jx- ^o^q^-jo £3-03-0 
JjJb 4>l 013^1 JI3 ,jCu*) 10 4Jlib 

555 blood supply Jl ^> 4kb* 4J3 ^Js 

IJlp- ^j|Uaj|jlo ^^3-0341 jj dJ$lLtb 

6JLP-I3 ligament J <j^>^ C^P^b 
5 ^jrto &l»o ju>l3 »$& vascularity Jl gkB ^^^j cite 

Ureter 

vagina is sexual inter course Jl Zckj function Jl cJS J3^:> b ^b 

J-o^JI uterus Jl Zzkj function Jl jl CJ33 



4i^b vascularity Jl ^ ^^h L^uf **& 0UI&3 

555 cervix Jl ZL&s 4jI ^t 

uterus Jl ^ Jl J-o^JI t^^Lfca. 4J3L jJL> L>j ^j^ 
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motion Gynecology Dr. Al-Mandoh jAjVI <Jo iJaJI $\£\ gjjis 

/ * ~ ~ 

5555 A^-j &£> xJuS ^AJ 4-J 

discuss cervix bjo^ &*£*aJI >>l ^3 

^jiul^u*JI g$3 dibj ^b 
jCS jrpJl JAI3 (55^ ^1j3 )J^ 4vhSn A3J1& ^^V 

1^3! ^U>Lo 
5 **->b-& b gU-o jS) JJJb 

Summary [$&*»] ^6 4J jl J$&^ 4pUI 4-33 

V dJil j&> j5J ^Lo dJLoJI J3I j-o dJLo jS'IJlo JJI 4l)l3 

555 4J ^9jb 
4S!io^ SjruSUl ^-USJI CJll Lo *bl 6S JasjI 4& 

^Lo summary jJIIj <ulJI J3) ^> JJI a^ 

dJil 4-Jio 

Summary /I % >>yi J^ jJu dbl ajruS' yoS' ^> j/yi 5-0 jJiij JJI Lo) 

j/yi jll 6^ f^SJl 
4^iAJLo jsuoi I^J^A-o Lo vSJ (^^5)^ jLoj ds>\li IJlp- djru^JI iwU^JI pb) 

IIIJl^- 4j?JLLo 

5555 4jI ^Xsu 
aa ^j *wJj-o ^3 aa j-o j^-ol (J^-ttJI J ^jbS CuJOJ 3) o^->^ c^f 

JbjsiJ\j JJI ^iLflJI 4jI JL03I 
tJL*u 43to JJ 6S P^Jl3 C*3$ g ;uaj Lo Jji) jbjjBJb 4*9 ^3^ (^° lA° ^ S^jl^jJI %kj gj £3^3-0 

5 pI£j 4-o sitaj j^-0-0 j&cflj 4Sj3 55 Jl^ 4JUuJl j3-l Uj^o, 

v!Ultaj JJIo^l 10 Jl ^>o gtta? JjU 3J 

j^Lftj ^3 J3& j^-0-0 GJtl jr^- 

5 j$jS$ b l^JLo jS'lJuA JJI3 *wcb 

jLlol 4^?4 

dLsio ,J 1^15 LJjJI OJag-3 4iaiJI d±U**j bl 

5555 4j»I o^ 6jL^ ^a vagina Jl LoJSol ^ ^i** 

Fibro-muscular canal 

intercourse Jl 4^L> penis Jl l^i h*cu> *±ue£ o^^rk <^$> 

qvJ 6Jt^-l3 4j>1^- L^aS J^a^- JJI3 
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motion Gynecology Dr. Al-Mandoh jAjVI <Jo iJaJI $\£\ gjjis 

/ * ~ ~ 

^wU^JI jj» J3o dd if ^jruJLi^io I513U £} (35^ j-o j2J3o U l^ J3o U cervix JI3 

0U5 anterior wall Jl 0-03 

5555 J3^:> b £>:> ^5^ CJI Jl 4j J 

8ay$Jl GLlJI JO£ 4J5LLo yS\ 

6^5)1 <tLxS! OlioJI jll o>£ o^jS'ls I^Lo ,5J jll 5JL9 

Ojl^l SjU^JI CJ15 6Jtl ja&> 1J3S I33II3 

aIjloJ 4^b gs SjUsJI J3- tbj 4-o^-j j-o (^^i) I3293J& 

aa S-05JI J 4^b (^3 aa S-05JI J l&y^- 

angel of version l^l vagina Jl g* ^Ij Jl©1* ^^j cervix Jl 

C^U Cul dJt^-l^ |^l j*uO jL'olg. 

£jL*JI ,J Jji ^-jJI jlS" 

5 6d$j&A ^3 4^b L^>ll9bO CJI 4-usli SjU^JI Lo J5L3 

4^b 
( jLol^- J3& CcuJI U i^^i ) J> ^' ^ J5^ (^yi U £>>£3 j^u 

I^JLo^-j U jr^ prolapse ^i^ l© 6J*y& oli«JI ^j^ jLLU 

5555 J*a^> Jl 4jI 86^5)1 CJ33 

prolapse jl**j 

5 l^b clinical application Jl 4J3 js^Ss b v-*J» 

^ 10 ^5 l^L vagina Jl jl 

anterior wall Jl ^^ I^jlo J5bl JJI h^J\ &>$ 

2 5 a-o> a5 4JLo JL2JI3 

^-a> 10 Ij33 a-«) 8 aIJl§ Lab ^a^j 

MCQ 4i5- ^3 

555^ 4jI ^^j 6^3 

aIJlS j-o J3tl Ij3 1^3^ ^3-^ Cjyj-? 5 ^ JJ^i 6 ^ ^J^ ^ir? 3^ ^1 

4jI Lbglojto SjjISjJI^ ^jru^^JI Oli«JI JJI 4j>I^JI 4£-Uj>b j^^ls 

cautery Jl 

chemical cautery {$&*,] 4^b* 4^ 0IS3 
4J3II cervix Jl dLuol Jl 

l^3j^ CjII vagina Jl J& 4k&> 0*93 3J 
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motion Gynecology Dr. Al-Mandoh jAjVI <Jo iJaJI $\£\ gjjis 

/ * ~ ~ 

J$jUAj*u) t^O-o>l 4JJ duS j\S dJJJ 

o^ 0) jLo vaginal walls Jl jV t*Ja 

5 ^Ijl vagina Jl J Jj>a ^& ^U 

fornix 4j»I 4q*J 

4fornicies 55 <oJ ^jo^ 
anterior j^ ^jo^ • 
posterior j^l^ • 

lateral c^pb • 
ds-Lo l^s J3-JCJ JJI C*i»JI J^a 4jI J^a i^ijU- 

maneual examination J^jjU 

anterior wall Jl J d^Lo Jj>jcl& CjI 

jbJipuJb fornix Jl J 

5 q^i 455^^-0 (^^aa-o ds-b^ PV J-oj^ U (^1 CcuU : J5A19 jI^-jloI ^jo^ <bV£ (^^ b jjbjVI Jyol 4j>1^- Jx- dJ$$\ jAz 

fornix Jl J ^jlo eULo 

^Lo^dl SJ^Ip (Jl jl£-U Lxm^- (j^3 

anterior fornix ^^lu ^ |j£ j^il c&b 3) 
posterior fornix ^^iu Ij^ j^il ajjl* 5) 

55^0^^ addinixa Jl j^il jjU 3) ^Jd 

( aIj Cco-o ) <js3 jn.^r.ife (^^Au *wJl5pJI Jx- q\9 ^yb 4^Uj> b J5^-uJI j-o 6S CJ^JI J5 4j>ll^o jLo 

*Ur<o 4JLp-j4 Jy^^JUb UjI ^>b\s 

Ujb J^^ adinixa Jl 
fallopian tube Jl 3 ovary Jl 

OUbdtU l$-o-*J JJI (^ist) 

2 lateral fornicies Jl J ^4 ^b^ i^j* jull ^£0 
&Jt5 djjli 0J-0IP3 o^&> ka jfOLol^xo ^J5 



Page |11 Y 



"iSoJbjit IS^i C^J " J 1525 ^ " ^ jL *^ : ^^ J-^ls " ^ VI <0I V : jSjJI J-£s1 " Jls ^ia>3 4-Jp ill J-o " ^1 jl 4^lo ^3 ^iojtfl ^ J Cuj J 



motion Gynecology Dr. Al-Mandoh jAjVI <Jo iJaJI $\£\ gjjis 

/ * ~ ~ 

55 posterior fornix ^3 anterior j6^\ ^J &> ^h J$fa JJI ^SLs £Wl j*j 
I of GjruS <u?J <us ^lj 1>I Jl $& posterior fornix Jl jl Ijl^ ^b\$ 

5 jruf 4a13- 4-J tbj dill jl^x**>3 t^oJg 

storage jji** &a 

semen Jl l^i jytej jUl& 
gij j If cc dJif Jjjb ^>5U y j^a b aa semen Jl ^jbl 

5 4j»I 4%& J&. Jjjlo semen Jl *Jjb 

5 4jI 1&jL>I ^i 4kL?Jl3 ^Js 

4&J:> 30 J liquefy J**^ eUls 
LoU &±£ j$j&y\s g±bi orgasm Jl U 

5 4£Uj> b j\S ,hv?^fo 

posterior fornix Jl J 

gj5 J^& Ll>j duJ i^aj \<fiL;l 

MCQ Jl J JIJu*> ^JLLc^ U (55^ £3L> (^,^3 

All about the vaginal wall is true exept 

anterior forenix is shallow Jl : eU$& 

True 

The posterior forenix is the deepest 

True 

posterior forenix ^jo^ ys% 4£ukfl ^j^ 

v-<u&9 4pdL*aJI ^J-fl->3 

Posterior forenix 

jJ3&a 4jI lu^3 Ct^S^ C^tS 

as coagulant for 30 minute oe>33 ^3 semen Jl 0^3 a^ 

5 4jI J3& dJuoS 

infertility Jl ^j ^jjJ C1U1S3 jua> c*-^ 3) ebl J3S) ^juos 

555 4jI 41c& ^U JjJLo 4>l 4J 4^-b- J3) 



f Page [12 Y 



"iioJbjV aS^i C^J " J 1525 J^ " ^ JU5 ^ : ^^ J-^3 « <&l VI 4JI V : jf JJI J-£s1 " Jls ^ia>3 4-Jp ill J-o " ^1 jl 4^lo ^lj ^iojtfl ^ J Cuj J 



motion Gynecology Dr. Al-Mandoh jAjVI <Jo iJaJI $\£\ gjjis 

/ * ~ ~ 

42Jd 30 Ji5u ^jo^ di^^ Coagulant 
j$jS$ b ^u»Lo 

5554JLo ^flj 4JbJI SjuliJI 4jI J3& ^Ai g^JL^JI 

jj3bo bid L^-l jLo ^ij dj\ I^jlo balai*J JJI ^Jb U^-l 
5 tfu* l^>) 0*93 3) uterus Jl b^ *Jjb 

4JLo 

fallopian tube Jl dJJtf9 

ovary JI3 

exofollative cytology Jb <bb 433^ Ijl^ <U£a ajit J ^ ^0 6^3 

6JUI3S j-o gUj| 6j-^ (^^A) i^-USl 

exofollative cytology 4jI l^l 4^b* 
4^0 b^ ^is^ exfoliative ^jls^ 

5 (^i»> J3^f^b L^LcoJbl 4jI i££ yJs 

endometrium cancer Jb <tL*> ^5 ^> 0$* I^loU U l^is ^U jJL5j c^JI U 

cancer colon 3) 
genetic factor t^J 1^15 JJI3 cancers Jl j-o 1^3! 

6^3 3 ISjj Jl ^/li 105 &b] 3 

5 i^Aj 4jI I^JLojw A3JU3 

Screening for tumor 

non invasive ^3 invasive 4&jiu ds^ I^Urj ^*j ^Js 

non invasive t^U^l y^l t*Ja 

44>l ,J 10 <L*uL> OVary Jl j-o 4jjb Jl \jteJ) && bj3 ^±£ Jj34>l j-o Ju>b U b) ^Jo 

% 20 Icucb tube Jl j-o 4J313 Jl LateJls 

Uterus 50% 

Cervix 90% 

Vagina 100% 

555 6* ^IsjVI j-o 4jI La C^ 

posterior wall Jl 5-0 yjij U J5 dbl 

j^l l^Loji CjII 1^?sj jji&> Jl b!>L*)l jll Lo J5 vagina Jl j-o Lb^s Lo J53 

t*Ja logic ^ 6^ Jull 

ovary JJ 3JL9- jLo ^jl! jLLU 

Ijlp- 4JLJ3 4x^uL> ^jlo l^xj 4>y tube JJ jU5 ^3 

vagina JI3 cervix JJ^^UI 

£&£JcU (J JjUf Xxa©)^ J^R> J&2JL) J^&) £0 jjJlC-lS Up') Lo 

cancer cervix I I&jo^ O3SU ^a c.. t >JI jl ^L> 3) bl ^i** 
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motion Gynecology Dr. Al-Mandoh jAjVI <Jo iJaJI $\£\ gjjis 

/ * ~ ~ 

jjL?UA) \$J)jUUJ Jl (J GlJJb 

Human papilloma virus 4^1 ^jdu infection ^jo^ Jl olJJb 

5 4jI l^o-wl 1^Q((M^ O^iJi^ ^-^^ dJL^-l^ L^I^jfo-l JJI 4a-<J £& 4ls>- Dd5 l^JL^Jb 

smear {J ^y) 

cervix Jl J I^JL>jl> ,jb & 
g$ 4-u-«*tpJI smear ^ujjj^} j-o ^jlic- L^LpJI ^^ L© ^^3 



5 g^S IfthoOb bl 3^ L-oJs 

posterior fornix Jl J t^k^j* 



5 4j»I clo^ doJ CJI e^iJ posterior forenix Jl ^> b^ h$& ^^6 ^y U>3 

Exfolliative cytology 

JIJ-U> dd$fyu&0 J^-0-0 dS 

ejj> J5 j-o 4^c*3 jJiftl^ JJI L^LpJI jJ^3 

44>l J 10 4-cucb ovary Jl ^> 4J3I3 JJI b^Lkll ^ doJ JJ LIS U ^j 

% 20 Icucb tube Jl j-o 4J313 JJI \steJ\s 

Uterus 50% 

Cervix 90% 

Vagina 100% 

^b ^u>Lo 

posterior forenix l^l 4^b* UL5JL> L>j ^^ 

exfolative cytology Jl l^l 4^b* l^j IlU^o. jU5 I^jlo bjitej U^l^ semen JJ 03^ 1^31 

3lj-oJJ JuA>Llfl jl&sJI j-o JjjuJ Jl b^JiiJI IfcJLo JL^b JJI3 

^ U . 049 5J dUJLsJ3 

SJuJlpJI Ob>l^JI 4jJ I^rjIlo JJI3 jl^loVI l$la^L> Jl ^Ul s-o CJI 5) 

555 female genital system for oncology as prophylaxis is Jl J 4^b- ^1 4*1 dJ^ j^o ^ or^rb ^^* 

screening 

d&y&s human papiloma virus vaccine Jl^^o^U^ ^SJS^xsu^h 

ojS 4*9310 pelvic ureter Jl JIJ^ dkl§ lo ^j ojS &*> gjj 3 j-o 4529510 Jlj^ aao. 

4^xwl 4^95x^1 djjjsi\ 4iLa>MJ Dd5 dlJuLC- ^ao>guJb j3-VI ^3 

Screening of female genital system 

Screening of female genital system J-©j*> ^ ^39 ^>> 
ovary JJ vagina JJ cervix JJ uterus JJ 

jA3^ (J ^3 L >*^o-^ {%£ (J ^19 jLo J3^> 3 j-o JUil J3JJI (J 4j> dill jl^-**>3 

Screening 
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VATIOIM 

BETA 



Gynecology Dr. Al-Mandoh 



jAjVl lJs ^^I d W £dJ^ 



anterior forenix Jl ^ posterior forenix Jl ao *um j^a b yJp 

555 lateral fornecis Jl Or^Vl o^ JI09I v,^ 

5 4jI 4q««J abiU Jt£-b jjlSj 

Sagital 

lat forenices Jl ^al lo^yi J l^Jb dlLl&o bl t^L> 
Rt adinexa Jl J&. elL>ju La ^b^ c*Ja^ 3) 
It adinexa Jl ^U Jj>ji& Il& ^b^ Cu-k^ 3) 

,J g^i J3-JUL& (^^jbVI ,J jU5 4j^ J3-JJ ^cJg ^->5^l 4^- (^^bVI 6S ^Jb ^cJg 



Histology 



epithelium , muscle & tjLz histology Jl jl o^jb b*^ 
5 4j»I 6jL>I c*^j epithelium Jl LIS 

x9jru (35^ siti) Lo JS^ ^jr^j 

5 {j&J i^yLi 4jI (jiS^ 

St.Sq. epithelium non keratinized <t^\ 

ojS character &$& dus ^ ja)l£- 4ISLL0 jLca-o laJs 

multiple folds dj^ J-ob rogea J oj^ ^ajlo <gi UJd \^sh 

ajtfstomach Jl ^j 

5 dj V-Ja 

Distensability 

jlkiJI Jl5« 3Jls4I J J-^^o ,JJI IrJs cr^J^i jUaiJI J^ 5^1 b^-l 
4-u&5 bjcg^ail 4jxI9 j-o JjJb j^-o-o (j^JI ^Ijl jail^- jUj^Lmuo l^-Q.^ 

vagina is very destinsable Jl <^Uj> b 

rogea Jl 
more destinsable than uterus JUI <l*WI 3* 431 : dj$2j 



5 4J J5^ J^- w-cJa 

muscle o^^^° jb*J^ 

cc Od yb l^l 4l)l 

4^Uj>b jaJL> destinsable ^ dJ3J 
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motion Gynecology Dr. Al-Mandoh jAjVI <Jo iJaJI $\£\ gjjis 

/ * ~ ~ 

5 ^AJ 6JS J3& 431 4j) 4jJulS $&$ ^fii J3& (^3u3 ^cJg 
^bJI £3^0^! bfcJt£-tL& 4^Uj>b 6Juls J3) 

amenorrhea <lq*J ^ja 
^Stf amenorrhea <lq*J obju> US' ^ja <us 

Imperforate hymen 

hemato conthus <ul <u*J vagina Jl J £*?& ^ jJl ^3& 

hemato metra <u-J body Jl J 50^ 

hemato salpiges <u»J tube Jl J 50^ 

5 J3.S j-o 41^- ,^1 ,J 4-J^JLb bl $&$ ^cJg 

Hemato conthus 

5 dj V-Js 

destinsable *& j6\ *$& 

5 ^ j-o jS\ 

6j-o c*-ca uterus Jl j-o ^jo^ jcS'l 

55 Why 

muscle J>\^^ Ji 2 ^ ^ ^^ *& 

imperforate hymen Jl J & destinsability Jl ^93^ Jl ^Ua J ^^ ^^ yJs 

uterus Jl ^Js vaginal ^ tjLz swelling mainly Jl jl Jlj^ ^ 0IS3 

5 4jI 4o-u>I Jb <j*>ja (J 6$ ^5^541 ^LoJbl L-S^-ucUb 

Fistula 

5 4jI 0^ 6jL^ ^a fistula Jl *Jjb 
vagina Jb ureter JI3I vagina Jb rectum Jl jl^ ^> 

5 ^suo ^3 <JL*uL> J^oj rogea l^s vagina Jl 3) aa pj3JI 

4S>sj ^l* 151 Jl &<* 5A9 

4jJjJI j-«*lpJ J3I9J jL*JLc- 4U&o JjLo>3 LlJ ^.L.^ dJiS^ 

prolapse Jl 4,0-J ^ja J jU5 ^a 4^j^l <Loj*I ^^j* 

(J-*4* j&$ il Jt£ J-*4^ uLlaiJ l^-o-**>l (53^ <L*^-3 4j>1^- ^Js- jj^3«1o ^j|Uy^a4l 

dJil obUS obttf 555 4jI vagina Jl jl ^3«io CJI 63^ ^pLo 13^^ 

prolapse I&jo^ JJls 
swelling I&jo^ O35L0 ^a 

l£Ju>2 CapJ aLJLo 4j>l^t> 4-oiL?- b) dJ$3j£ 

rogea Jl && &jS dJLu^ja j& 3^ 4a£^ JU^ O350 ^3) 
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motion Gynecology Dr. Al-Mandoh jAjVI <Jo iJaJI $\£\ gjjis 

/ * ~ ~ 

j*j 6J5 £%£) 3jU Jl bl dd a 

rogea Jl jr£ 4^Uj> b ^ib dJ 6}-uoJU 4Jllf) 4A*a)l 4jI JwcJs 

555 (^^i) J3& (^^ Jt^- 

gland J^5feio 4^b epithelium Jl jl 
555 secretion Jl j-o obuJl jo^ g£J> j$&\$ j$jS$ b ^Ijl : J3A1& 6Jl^I^ 

gland 0^$$^ of <~^^ d^ 5 lt^ 1 ^ LrT i|L}' 
JU-«*JI ^U djo^ ^jruSJI <L-a>jJI ^U 4X0^3 4Jb c*ip- j-o (^^^j secretion eU^I 

33S ^> Jj^j 

cervix Jl ^> • 

partholine gland Jl 5-0 c*^J j-o ^^^ ^1 ^ • 

transudation from vaginal wall 5 #* cr^JI j-° lt*^ • 

J3^:> b 4J ^ISJI I Jl^J jaj] b) 

gland l^s Jj^jq Lbj 

gland l$J J550 j^aiuA 4LLuj j^ : dl^l 

st.sq. epithelium KuaJb <iL> ^j <dob 4& 

gland l^s J35u gAb JJI gjup^I 4^JI jl J3i& ^S*^ 6Jl^Is 4-33 

goblet cell l^l g Jl Jj^m Ijlu l^l 4^1^j (^3 columenar Jl ^ 

5 4^9 j^^ b y J3AI& gland 6S 4£Js lil JJI djJL> J jLcAo GJ^ jr£ 

sweat , sebaceous Jl ^ Jl modified glands ^ V J3SI 

4^Uj> b <Xsd$jo&j$ Gland 

Joj g$ SjJLpJI d&bj jL>VI 4jI JL03I duct 1^3 

special gland &* Wi&t* ^ 

cervix Jl j-o 33s j-o c*^-j j-03 133s j-o 

partholine gland Jl 4^b gland Jl c^J j-03 

^1)3^ bl (JUa4l OL>j&) fc^.cu<j bl IJlp- ^?^ ^T^ 0^1 J- U^^ frbt^-^S 

sexual intercourse Jl 4jI ^ vagina JJ 4^3 ^1 U3S jLo U^l 

infection ^y W 4^ ^ Jlifb3 

PH Jl 555 4jI lfe**J 

acidic 4jI O350 1^31 

l^ft^db CapJ j-03 133d j-o Jbj (JUslo l$lol& Ujj A3^ (^ L^uij (Ju^£ j£o-o ^^o 6Jtl J^u 
5555 cervix JI3 ^Jo ^ 10 555 ^ ^5 1^3^ ^tb 4jbl jbu^ y^gioJ^ 

^ 5 ^5 body Jl dJ\s 

5 ^5 ft^io ^LojJI (jis^ ^-**> 0^3 2 cervix JI3 

5 4jI al partholine gland Jl *JijU3 <L-a>jJI ^U ^11^3 g-^a^&^L03 ^fii 3!^- bb^o dJ3- ^uJl ^aj ubU 

5 4jI ^jls^ *JjU pea Jl jlS dJ\s 

4^Uj> b 4J L uJl 4jLp- Jt9 o^sj 
5 ds>jMj JWI (j^J^ J^- (&-**> 10 4^-jjJ jr^> (i^-o j}51 4j>I^J (JUail 4-Oj^ 1^3^ hj^i Js^ O^J!^^^ Ct^T^^ (5^1 

surface area Jl $$$ *$& ygAa ^Ijl 4-.^ J-oio Iju ^^bVI ^U 4^Alq gland Jl jV 
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motion Gynecology Dr. Al-Mandoh jAjVI <Jo iJaJI $\£\ gjjis 



secretion Jl $$$ jLLU 

5 6S A^JLI ekjuLu)} (J*uAA j$jS$ b ^cJg 
6S /£Jl5UJ et&cJ J &3J 

gland l^s ^ vagina Jl jl vaginal adenosis ^u^l 

di ethyl sorbosterol l^Jb ^0% 4^A*a)l ^Jsl 

it is a synthetic estrogen du*$lsj* J 05505 

Was used by fault 
trrable abortion £>U J in treatment of kb^b ^i** 

,jrCC^JL41 J^-l *wcc*uJ5 ^j^H J^l^l ^L^-l LtapJb 4^Uj> b V 

4jUSJI {^su 
5 4^Uj> b Jalc- 4-J ^ 

progesterone JI5A abortion Jl ^Hao ^jo^ JJI3 « estrogen 4& 

1870 pU jjo fcetia^l ui§3J3 4^Uj> b J-obJI ^s> &a 

(j-0*P^O ^J*uO diV fjiJJ ^J*uO 

4jJl£- jLol^- Jl^-I^ 3) jl I^J^^ J3S V 

5 4j»I dl^r^ob i^bb female genital system Jl 433^ J J-ob* ^3 

loll j-ojcuib 

555 cervix Jl 4J JJL> JIrjo. 4>L*^ Ibj JL03I 

dJlp-13 6Juld dJ 3^ 

555 4-^33 6-° ^1 J^-**^ 5^ ^1 l>*^ Lx^ ^° »5J l>*^ 
IJlp- 63!?- 4ibjiaj 4-a>j^JL&3 4-J3I j-o ^jj Jl 

4jI ^ 6jL^ d&kj anatomy JI3J* 
junction #3)$ vas c$pb os #sl 

^h Uj* 4jI OS ,jCj\ 

internal 0^3 • 
external JUI3 • 
5 £j*\ internal Jl ^1 ^s {%* jS\ dJ* ^3^1 & ^.J* 

^jLc- jLo J3^>i b V 

battle of internal os <lq*J ^b ^jjJI jU^ 

dill ^j*yi 3^ JuSl ^^io 
^ULo (^^31 diia^jfe ^ULo ^ib dltaip-jb b) 
4A)I jbutti dill |^lo 4-3 4o-o>jJJ (J dJULP 1^3^03 j^ULtl a5 cc ^cJg 

basic Jl anatomy a:> eLU ^ l^ 
internal os 3-4 ml Jl jl ilSLLo <ul *JjU 
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/ * ~ ~ 

curettage CuJJ jLo^l ^J U l^JL>ju JJI c**£JI 4a1*o 

J35 J* 3 Jl jji j^l 
d Jl 3^ JJI Jb tjp- 4J J55o c Jl tjp- JaS aj^ 

4^Uj> b ^ J^i^ cervix JJ dilatation J*sj l^JLs ajV c*j*5JI 4£L*o Jj>jj jU^ 

5 under anesthesia Ja*i> ajV cervix JJ dilatation Jl <*J 

(Qy 6jj sibl ^ut-ol ) (^) £j>3Jb Jujim&cla CcuJI jLLc- 

parasympathetic plexus 4JI3S* <^Uj> b cervix Jl 

jj oLL&f' j-o 4JLo^ 1^31 go Cc*SJI 4JLo^ 6j5 jLLp (^^au 4aj&js vasovagal attack J i^bjstjb ^^LaJJ Jp l^s^^ 5) (^i»> 

under anesthesia ^z ajV t^l VI ^JLJI 

endometrial hyper plasia t$JL> 4xoU 3J ^£J jl^ <^Uj> b v,^ 

5 vSljl g^JLo j*s> j-o fi^lc- fi^lc- jLo (j^3 4JU£ L^JLo Jt^-b pj^i 

dilatation J-o^l Jl j^kAo 5J 63J 

5 (^Lol 663 

djr^o £jj>£ Z Ms v s CJLoja^wl jJ 

5 l^-o-tt>l J5AJ £Jip- (&£-^ Jt^- 

JaJLp 4j?-b>- iw-jSl d^lc- 0^03 bu3 dlJL> 4mJ b) dp-lj^aj $Jbia ( JoJ )] 

[ 63J1L0 j^lSjJI go J^j I3JISJ3 ^,flh<r>U «wcu^JI J^ I5JL0 ^41 

^53§ 6jriSjxO 4a1slo 
*JbJI ^JiJI 4pUj ^bo^l dJul J JJI ^JiJI ubU 

^5 ^A (J^l 

5 ^5 Ja-uJI 6Ji>lS 4jI f^b CJlS JJI 4JL*JI l^S jLjl ,53s (^Ju^ ^Jlk <us 

dJtl l^JLp-JLb 6jr^o 4^3^>l (i^ : 4J13 ^JtiaJI aI§ 

^-jJI jIJl^- j-o b^l3- 4^3-^ l^> ,hfl<t«\o, 

!!!!! i^ljl di-oU- c^^ £3A<*JI J Obb>VI ^Ai ^3-^ 

5 4jI 5l ^^A^o l^plb jiaAJI ^5 Ja-uJI : dJld J32SJJI 

( 411)3 (^JLu 4jbl *Ulo ) J-o 4-3 jjo Jil 4jI : 4JIS3 y3l> aIS JS 5I3JI 

^d JLuJb my mother JLo UI3 J5A2A CJI 

J-o 4- 3 jjo Jil ,53s <bb>yi I4A3J <U^ lMjJI3 ^S^t ^ C& 

^53.A<t<JI 65 3J& 

dJil ,53AiJI jl Jls JJI dbjLi>3 

( juuJ Lbj ) ^Jbls jLo ^3 ^Jbldo, «wJltaJI allS ^3x0^0 L-S^-ucU e\Sh 65 (53.A<t<JI 65 V 

i£ljj dbw 4x^Lo LJjJI ^3-<*4 i£5 S5JL9JI LJJLC-Ii ^53 (^^Isu 

JLJ3XII3 LujJI J ^33 Ajbli 

j^u J3ASJI J3-I3 6jjxo ^3 
J32S5 b ^Lo 6j^ 180 J35 dJ\j di>3 

pars JJ^ ^^uj 
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/ * ~ ~ 

J^jbl ^S od Pars vaginalis 

4a^ ^IS supra vaginal pouch l^l 33s JJI pars Jl^ 

I^LUlu jui epithelium Jl l$J ^410 6d*-l$ JS3 

vagina Jl £lx* epithelium Jl ^^ t^J vagina Jl J Jaju* JJI pars JI3 
ST.SQ.EPI non keratinaized 4jI 4*33 l^ta epethilium Jl pars vaginalis Jl <^> 

endometrium Jl ^j 4i^b 4itkJI ^^ 4) body Jl J £?l£ JJI supra vaginal pars JI3 

J5LLo ji&uio Columenar cells 

exocervix 4^^ &>> j-o 4i>U CJI JJI $>> j-o JJI 
endo cervix Jl 4^^ endocervical canal Jl ^jo^ ujJ&q 63^ 5-0 4i>U CJI JJI3 

555 ^d l^o^lj CJI JJI b!>L*JI j$jSs b 4jI JLo^I 
l^-o-a>l ^a JuSl body Jl j-o 33S j-o ^JOs- dJjU JJI b^JliJI CcpuJ 135s j-o *jfc)jJL> Jbt> 

Endometrium 

^SJIa}^! jLLU nucleus l^i hsA £*&$ 

endometrium Jl ^ & nucleus l^J ^^ JJI b!^JL?J! ^^ 

(JjjVI j^JJb C*-cJI (J I4J3JJ gJfjtA 

endo cervix Jl 4jI l^l l^j JJI 4Jlx)l b^l^ 
ecto cervix 1^1 c^a layer US' JJI ojS jju JJI b^l^ ^Js 

555 £>:> ^"SlSUI ^SJ^ bl dJs ^Jo 

two junction J jl dJ^} jUl& 

* cervix actocervix Jl ^b Junction 

ecto cervix— endometrium Jl $> b Junction 

H i*3j^- l^ip- ^ilhhl^g 

5^ 4j»I ^a junction Jl J3& JJI ^£J £*x*Jl3 

ectocervix Jl$ endocervix Jl ^b £*** JJI junction Jl ^jclJ "L 

cervical canal Jl gb columnr epithelium Jl ^ b ^i** 

ectocervix Jl £lx* st.sq. epithelium Jl c^s 

TZ l^-0-a>l ^a 

5 JL 4jI ^jls^ transformation zone ^i** TZ ^ 4jI ^jls^ 

transit ai^>a J b!^Jl3Jl ^i** 

5 6S Z^JlSJl ^Ai 4jI (jteJ 

stratified <JL?$ ^L columner j-o JL3 4^b (^jisj 
waiting , waiting , waiting 4jI dJ$&L> ^iVjb \m> b^Jl 

jrt£>l bit djialLo dJ^AI^ l?-^ 
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VATIOIM 

BETA 



Gynecology Dr. Al-Mandoh 



jAjVl lJs ^^I d W £dJ^ 



555 <bl£*JI <bl 
153S 4xp3o, P3-054I A.^.g.7.fe 4jL\^J1 d*js£ 14 ^-Sjlc- 

^IjJ L^JLoU- Lbj i*i>U- 

5 4jI l^JL^ £jL*Jl J&> 4srJ3 J\ : ^5^J 

4jb jia^i ^^p^ lt^H f3^ 6Jl ^ jL*^ infection 
st.sq. epithelium non keratinized 

jj$jub lo J3I DjrtsusJI 4J3JLJI L^apIw 

st.sq. epithelium non keratinized 0350* JJ1 l^J aju^l 49WI 

vulva Jl ^ 

columner 1^15 vagina Jl Ul 

columner <ul I4U 33s ^> l^U ^jo^ 6JlrJI 



5555 j3u5 (^©i JI03I 

1$j>3^j9 LoJlU ^j3u CcU.11 14 

J$&£j$ j3uj l$jb l^ji3 ^ OlJi) L^LpJI ^^Id 



!Jc\jb3 l^ip- JJI3 t^J> 1JJI3 J^Sj I^JLp- JJI A5AJ 

st.sq. epithelium non keratinized Jl columner Jl ^> J$^> Ja^ ^lo doJ J*ai>3 

!Jl\j&9 133JJ) Cc?^ j-o 

4JLw 18 dJLfc gd 4hS;ll J-^5J Lo JlsJ 
555 <ja>3jJlo dd j-«Jl 4-J3 

inter course J-©j*> female Jl L^U <>SLo-o 45V 
6Jl\9 hymen jr^ o-° vagina Jl ^$$£3 jJloj^ 

T-Z Jl J Ja^b 0^ metaplesia cjlJI J ^&j* 

555 ^a 4.ftk;.U j^a b 4j1 ^jlsj 

ecto cervix Jl gb epithelium Jl ^^ La ^^ 

st.sq. epithelium non keratinized 

columner epi endocervix Jl gb epithelium Jl ^^3 4^3 



J$&jub gs b^LpJI ^^3 ^5-^ ^HS 

djuut 30 Jx- ^0 ClUll ja> Jb£ 

3$£J CvsJLb T-Z <J^ 

4JLa> 50 Jx- I&S3JU Jbt> 

dJil jUJLc- >5l &$aJ CcsdLb l^s^b 

555 ,>& Ub <bl t^dlLJlS' 

5 l^jJuld 4j1 <$a &>bJl j-o 4jJl£iJ Jl 4j1 bl ^cJs 

cancer cervix <lq*j Ijl^ ^0 ^ja J L^Juls 

5 4li)&& j^a b 4j1 
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/ * ~ ~ 

Intercourse 
<lq*J ^jJu infection ^jo^ J^^ <i%jJI 3) ^L* L>3 Homosexual relation ship 

Huuam papilloma virus 

Gjll^o Lc& <JI b^JI (^^b j^PsJ ^PkJ 

5 Gjll^o 4jI (jis^ 
pjL*JI ,J Oiu^Lo 6Jl ^ b^LpJl j-o 42**> 4.4u^3- ^^Jb 

555 4-J ^b^ 4-J ajli^o (yb ^jLc-3 

L^uxA) 4SjU jLo t^3V 

555 stratiefied ^ Jj* ^ 1 columner b^ ^ Jj* 

aa ^3 cc aa y ^3 

transiet 5 <ul <^a JL03) 

transformation 4j»I 21*>a J ^ doJ jUl& 

cancer l^JL^ 4>l £i>j^ j6\ l^JLs^o ^3 

cancer cervix aj^J ^*3 jjU 3) ^L*> L>3 

5 dJ 4L* 18 5 ^5 &* ^>5Lo I&jo^ intercourse Jl ^xlj 

e**x) ^JjJjlo J3&J transformation zone Jl jV 

IfeAgJ Lo J5 inter course Jl J >>fo Lo J£s 

55 l^Lo T-Z Jl >fo Lo JS $ 

i33ii ylh?i 

duj\j 6sr\&- dJ$s\ «wcJ? 

J3jrCLu-oj3-tt> J^bl^ 4-o-tt>l JJI I3JJI ^5ls 

l^o.iJ 4j>1^- J-o^u jll 43) (^^3)^ J5& (&^Ls ^ 

Vaginal adinosis 

5555 4j»I JLqjlj £>:> ^jJI *Jjb 

Arrest of the normal metaplesia of the vagina 

555 ^ p^SJI gLslo ^Ai 4jI (jJIsj 
PI3JJI OJl£- ^a CcuJI 

Arrest of the normal metaplesia of the vagina l^J J-©^ ^l> 

b^iJI J^J 0:333 gs 4.ftk;.o.l.t arrest J-o^ ^j^ 

o^ Lo ^ j 555 columner cJLas l^J^ ^3 ST. l^J^ ^a 4ikj,l J b^£JI jl 6j5 ^J* 

5 4j»I bblj3 O35L0 columnar Jl b^ ^> ^Lo ^l jl dUbls <uJ UI3 

Gland 
vaginal adenosis J-©^ 0$ I3JJI ^Ijl ^ c*£j^ 

^j|U*>3S ^j|U Lo 6Jtl iwUSl 

( due to arrest of cells metaplesia from columner to stratified ) 
gland l&lj3 ^Ju*j> JJ\ columner blj3 jl^S j&JLom U3 
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motion Gynecology Dr. Al-Mandoh jAjVI <Jo iJaJI $\£\ gjjis 

/ * ~ ~ 

CrHj-$i Lj-^J-^ &&A dlLLuMJ bl 6S 4J&m) L>l jS'ls J3& 1JU3} 

j$jS$ b ^u»Lo 

junction ^1 vS^ &' l^> 

T_Z 4-0-J 431 Lid CtSXJ JJI3 

Jl ^jiuLo J) &$$ JI3 JwcJs 

endometrium JI3 Endocervix 
histological internal os 

6JS l^co^l b) 14 4-*J» 



anatomical internal os <ul <lq*J JUI ^jo^ UI9 

5 internal os ^5 bjo^ L>l J ^ajl ajtf b) 4^Uj> b a:> <t>J 

anatomical 0^3 • 
histological JUI3 • 

^ JJI 3* Anatomical 

555 4j»I (jis^ alphabetical dJ\s 
5555 h Jl y 3 a Jl J3V1 <^ ij^ 1 ** 
^ JJI 3* anatomical Jl JL* 

^M>3 internal os Jl j^J &*j$ j^sjiAl jU Jjoil endometrium Jl <Jl>U> 

<uSJ 

Ca^J JjJJloj ^u>Lo ^u>lo J^a3 jkflS^-o 

5555 4jI jlS JjJjlo 

isthmUS 4jI I^a-J ,53s 4*jj£ 4ilaJLo J5AJL50 
JL-J3 j$jS$ b 4jLpJI ^,Q"<fl (J JlJ-ttj dJLJ ^^3 

5 body Jl £j ^3 cervix Jl ^j isthmus JI3& 
cervix Jl J ^4 593 anatomically 3^ jl j^ 
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/ * ~ ~ 

5 &> jJ histologically 3 ^k> 

endometrium Jl gj 

5 6S j£u*Jb 1^3^-3 j-o 4-oX^JI 4J3 

555 ojS l^iL> Uj 4J 

£-**> 10 Jl^ c^J 1^31 &>jjJ J-o^JI CJ3 (J J^iatfj J aa alfo ^i 4I^JI t^jl^ 

lower endometrial segment I^us^oaj 

2 segments ^ 6j U 05^ ^Jl 

lower 3 Upper 

4usjb US' juSl aa ^ISJI3 

( (^^A) OlllljJtS £j*"-M J^ 4a>-ljJtl Ulo-**>3 j3-VI jdO C^^T ^ U^L>*£ ^° ^3^1 ^JbLo jLLslo ) 

^ 30 Upper 4o*J Jl^I^ 

^ 10 lower 4a^I ^133 

833)1 oli-o JSo ^cooj upper uterine segment Jl 

ubL^fl olio JSo j^j^j lower uterine segment JI3 

5 ^Ijl dJ^l uuai> lower uterine segment jjU ^Ijl CJI 
CERVIX Jl ^> 5 #u* dLa\ $* JJ\ ISTHMUS Jl j-o 4iL> Uj jl 

5 uljuc ^3 6s* CERVIX Jl3 

5 J3*S^ b ULsio duJ 
BODY MAINLY AT FUNDUS Jl J ^3^0 ^ 6^3-0 MUSCLES Jl d)$£jj j*j&U ^-Jl 3^ 4& 

5 MUSCLES ^3^ CERVIX Jl ^ 

(jA>3^Qf» 63JI 

4J CERVIX Jl J 4&13- Uj ^fii CJL& 

BODY Jl ^J HISTOLOGICALLY 4iL> Jl&>3 431*** 4J Uj3 ^ 
.5 C**J Jl ^3 (33^ Jl J tys ^3*3-0 (j^-cJI 3^ 

5 j\3 ^3^3-0 abb 

jUjlp- b Or^^l (J 

4jbl 

ENDOMETRIUM CAVITY ^1 ^1 ^Lo 

lower uterine segment Jl jl $&) JjIs <uJ d^J6 CJI ^i** 

ENDOMETRIUM Jl &> HISTOLOGICALLY J^^o J3S0 f j^ls UTERUS Jl ^ ^^U 
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/ * ~ ~ 

CERVIX J! CJ}J ENDOMETRIUM J! &> 4^ dJjJs Lbj doJ jli^ 
5 j^L> MUSCLES Jb&J* CERVIX Jl ^ *>L> eU^I 

MUSCLES Jl 43l£- ^3 4^o 4>liJ ^Ai L& JJU1J3 

%90^ FIBROUS TISSWUE ^ *jU CERVIX Jl ^ 

% 100 J C1I03 O^LosJI CJlf 135s j-o ^JiiLU fc^uJI j&c& £2>y3 

%10 ^5 cervix Jl J muscles Jl ^U 

44>l J Juo ^& VAGINA Jl J cAj^s ^i>U 

% 10 Jans c^Lop cervix Jl J o*^ ^i J^ ^^ ^^ Jj^ L° J5 

J54-^ ^ L^t^^ ^t*"i J^i 42^ b}*A 6^3 
Cuj?j I43L0J jlf O^Lop CJ15 5J ^a J^^o CJJ 

dJLS'l^ CJI JJI J5^l ^U jfiflfl^ l&jru£ stomach Jl djo^ CJI ^xsu 

OLc-L*> 6 £Uj 
fatigue IfrLflgo a^ jl» 

muscles j^ ajL^ cervix Jl jtf^ijjb 

0d5 j ^ AJLoo j^iil c^^JI K&"«-*3 J-Jb J^p-Jib CcuJI Cul5 

tissue j35o 6J5 jU^ ^jV 

5555 ^ 4jI ^cog.11 JI03) 
^j-ooj ^3 gu*>3X^ j If 5ay$)l CJ3J fibrous tissue ojS ^Lo ^U Jiis jl5 3) 4>l 

(jj^£> JIS3 £>j Jl^-13 ) (^^A) ^l3j (Jbbglp- ^cJg 

dJb l^ljj 

4j>jJs (^^aJ jJ^£> IfrouJ 4j>1^- JjO&J 6^3)1 5jC9 JaS PjV VsS 3^ 

J-oj>JI 4-o^JJI l^*-^ 6Jtf OtuJI ,5J 
4^L*> j^lJl bj&s> fAli jtJI Jx- Lb33-ttAj l^JLalb^ 

5555 4j»I l^o^l ^a 

Refilling of the cervix 

prostaglandin l^l oalo ^ 6 of 4La^> cervix Jl J6a> 4$>JI 6J1&3 

6Jtf 4j>1^- l3lo^ (^^A) b^3 J3^ 6^3 
l^tuo 4-ou*>l SCOre (J^^b j^ 4^a*3 3 1 4JL^ai J3^1ib dJ^3 3) jaIIp' ^db> dwUP ^JLsJI LoLob V : ^3^ 

y ^3 refilling 4JLor>> cervix Jl jlf ISI ^3^0 
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/ * ~ ~ 

(8 ) a5 6JO^ o*^ Jl ,55l«4>) iiJii£ 131 5^ 

JdJjj jLo (^2u* 8 j-o (jLsl sib 3) 

rifilling 4La-^ <^2*j 8 j-o jtfl gib 3) 

5555$^ 4JLog- 4-J 5^ JIj J3S) L>) ^^iu 

(j^-uif Support ^3 VI l^io^ 4>l ji^jiA) JJI diJs^Jl vS^L jLLU 41^5y ^a J55o ajV <j\S 4& 

Support Ja^ Jl Jup-^il 6i jLo 4I1) jU*,«( 

6JLS3 floor 3 o^iLaP^ tendons Jl j-o Jb ^a <us : dJ\s 

(1:30:0) 6^3 (^5)5-^ ^Ju> J^JJJa 

5 l^jJuls <bl 3^ ^i tube Jl *jj> J UL>a 

L^jJuld cS^A) jL*JLc- sjS \Asm Ijil^ Jl&> 

Z*ij$J\ j^UxJi ^is^ Ovum pick up 

5555 4jI j^ 6jL^ (^i» ^ 

parts 4sjjI ^ 6jL^ 

5 as part Jl 4jI 4-o-**>I ^sj^JI (J ^jiic- A3-**>j-o j^u 433.UC4A jLo 65^- j-o Ila ^-jJI 65^- J3-la part 4-^s 

interstitial 



5 4jI <L$*u)\ JaSj3 J^5b dJil Jti part 3 

isthmus <lq*J 
ambulary part 4-o-J aa c^Jl djo^ a^j-o aa J5 ^^3 aa &$$ j&o Jl djo^ cJb part 3 

4jI I^a-J 3jrp-yi3 <teu\J\ part Jl 3 

Fimbria or infundibulum 

aa 4J3& 1>I JJI *£15JI ^Lojbl *Jjb 

gLo a > J^ dJS &fya JI3-W (^^3 jl^Lol jLpl> U jL>j^L*oXo 

Parts of fallopian tube 

!!!!! ^j JcLm j CJI3 

^uuJI *Jjb JJI UI3 

4^L> Jl^ bJ^ 4*3 Ij^} ULaS ^i-uccucU ,J i^ob j\Sl 

parts of fallopian tube Jl *Jjb jLo jUi& 

dJbj (^su <&J$$) jA& jLo (^^i) ^53.1^1 

^.LtJI (J l^JLuJ (^^J A3JUS 

555 fallopian tube Jl Zckj parts Jl <bl 
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5 Ji^l part ^5 ^ 

oo5 ^^hoo-J ^}jU b) ja> 
inches 4rjj) parts 4suj) 



^4-JLp ^5^5X0 Jl ^Uil OlJJb 

555 >Q.ciuu ^5 cervix Jl ^ : J3S 

10 3 8 4J3AI& 

5 jUyai^ ^5 fallopian tube JI3 ^Jo : eU^ 

5 J^^ inches 4ajjVl 4JI3 ^J* 

parts 45^jl ^3^1^ 

Fimbria • 

Ambolary part • 

Isthmus • 

Interstitial part • 

5555 ^ h^6^\ dJiJo^ 4J3 ^Jo 
dJl^-l^ ^Jbl^ vSJlIc- 4Su&$ J3I 

a:> ^ Jj^iaJl *3?Jb ^L>3 Ovum pick up 



5555 4a-*J Jx- J3& jisL^ ^jrto 
(^yg-^J ^ uiJl ,J cjj> J3) (J il^ b idJjULc- ^3^-0 du^ut) 

Especially fembria 

5 4^Uj> b 4jI diJ^ Jb 

Fertilization 
fallopian tube Jl J fertilization l^La,^ ovum Jl 

5 4^Uj> b j\9 j^u 
5 4jI 3^ JJI 

ambullary part Jl 
outer third Jl J 

555 6^ 0^ jL^wdb ectopic pregnancy J*as* 3)3 
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555 4jVj Ojj$ SdjlAJI 4jI yJs 
IJlp- 4a£a 4j>b- Ja£- 431 4jVj 6j^ SJuliJI^ cc 4jMj fi^s GJuIaU $&\ ^Aj ^LLLc> 

I^aaJ i££ 4.c^U 4^-bJI 

Utero-tubal sphincter 
5 4j»I gitaj 6^ Utero-tubal sphincter Jl j^a b 4jI 

SjUjJI 65^- J3-JJ 1^31 dujijsJ] qa)\jJ] kJL$ 431 { juj jLo SjUjJI ^1$^ GJuls bjS3 ^Js>$ 

BjUaJl j-o £jl^ JJlj J3-b JJ) (J rt£^JLo 
£jl^ J3-b (ji&> 

5 4jI (yb j^«*JI (J pbl sjjI CJj 4»>lj 4p-1^- J3I 

Menses 

1J3S <JI ^jiU^caJI j-o { Jjststjfj^ L^ssJL^ <JI (^^A) 4jI 1J3S ^j)U^£93 C*&-3 d^-3\s L^olJiS (^aIo 

4jbl jbu^ a:> utero-tubal sphincter Jl 

Jl J3-S AJJI3 J5^>i b ^JLo Ct»>j 5) 0A9 S " -^ 

Pretoneal cavity 

5 4jI 4a-J 6S JojX\ 

Endometriosis 

6&Js> I5S IjJ 

5 4jI l^o-a>l ^a theory Jl U$%9 d^^Ji Ji^uA JJI ( l&Ju> JJI ^^lifb 4Jj j^jJI^ ^j^ JaS y^b- jlS' JJ3 L>jij ) ^icA ^ 

Retro grade theory of thamson 

4^Uj> b theory j^l g$ 

ojS ijZus pjJI jl gL? JJI 4j>UJI ^5^1 

555 ^jo&JI ^Ai 4jI JwcJs 

5 ^uSoJI 4jI *Jjb 

14 Jl ^5-JI ,J fertilization l^JLoguj ovum Jl 
5 J$kU 6j5 endometrial cavity Jl J Jjb$ 6j5 ^U ^$a^ o^jJI 6j5 j$jSs b Jj* 

(CuAAJLuO 
5 dj *Jjb 

j^^a^jio <uJ endometrial cavity Jl jV 

5 4-o-u>l J5-oj^> j^iguli 1^31 dUbls 4j5^*» j-o 4mJ bl 

Progesterone 

5 O-o glLo Progesterone Jl^ 

corpus lutetium Jl 

5 l^tfl 4^W endometrium Jl J^-o Progesterone Jl ^Jo 

Decidua 
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/ * ~ ~ 

5555 j^ b 4jI 6jL>I Progesterone Jl ^A> 

ovulation Jl go o&z+s glka l^l td§5 corpus lutetium {%* ^ g^e 5^ 

28 ^^iu ^JLs Jl A3J 14 Jl ^Jp uLi> 

21 A3JI J 05^ 
5 4^Uj> b (^Lol 055^0 implantation <us Jasj djo^ CJ3 j-*u^-l C6\ ^xsu 

Ab) Ami JL&) 

I^sx^lo J3.S pbl 7 Jl j$jS$ b ^Ijl ^cJg 

,5JLca> b qoj 

fr&'jM (J fbl g>j\$ dj^J^I ,J I^sx^lo pbl 3 

5 endometrium Jl J J$kU Jjjj 1^1 fertilized ovum Jl jjlo-o ^ cJ>>* 

4,0-J JJI yl^JI li& 

Utero-tubal sphincter 

pbl 3 dj^JVI J3-b l^j^-L) 
5 l^j^-L) J5^>i b 4-J 

corpus lutetium Jb jj*L> ^ O3SU U endometrium Jl Jb J&. 

ogjj deciduas Jl U Jb ^U 

pbl 7 Ji&> 5 (^Lol bbj^ ,J J3&J3 

5 aL>I 7 Ji&> J5^>i b 4jI (jis^ 

6J3JJI 4jI Jl> j-o 21 Jl A3-JI J (jis^ 

implantation JJ CJ3 j-a^l 3J* JJI 

L& £JlP- ^b ^cJg 

Jl£-LcL& jLo dill el& jl Jl 4-oLp- 20 Jl Jl£-L&9 J3JL& JJI Jt^-I^ juu^-l 

4j^jyi (J aU 3 gud Ilk ^cJg 

5 ^Ijl endometrial cavity Jl j^b aU 4 3) 3 5^-^ JI09I 

zona pellucida Jl l^tS ^Jlt 

J3S SjJu 4jI ,5J J-oU- (j^-cJI IJi& 
5 4jI l^JI^ J3&I ^J&ksJb 4ua *<&$£> 4-^3 jJad <j J3J5JJ SjJl> C^ho- 5J (^JLsls 

5 4jI I^a-J JJI ^ ^a ^jlJI 6^12)1 ^ 
zona pellucida 

5 I^2a\ ^1 j^il*-o 

aU 7 dsu 

(J3-0JI 4^> di^l^o L^i?o l^S i^li 1^1^ j&mJ) 

aU 7 jls^ VI jl5^Lu-o implantation Ja*^ I^pIi* jJl^J) gJ]£> lo jl^J l^JI^ j-03 

J45J 41^1^ 4>ILJI Lo Jb J&> aU 7 (j^JI (^JlJLc- j3-Uj 4l)l jbu*o dJil jLLc- 

J3^ui b ^u»Lo 
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: jo^jJs gjo£ utero-tubal sphincter Jl jl ^jo^ C-o^s bl 6j5 

6J5J £5>> 1^31 menses Jl £l* 4^3^ 

5 ^ dJO£ 4j$£j* 4u3tiuJi> g$ 4^JI 

muscles Jl 2zz» J 
layers 4j^ <us Jl jl^I uterus Jl LISlo ^j U^l ^U 

2 layers only Is JSLJI Ul 
female genital system Jl J ^jo^ layers #sl ^1 

Outer longitudinal 
inner circular 3 

1^3! J325a b ^u>Lo 

555 tube Jl £\sj epithelium Jl Ju&Jt La j^a b CJI j*j 

)jS 43$£3 Cus?$ cut section oju> 3) loo 

6^>l^jJI l^jru*> v*t^ ^j -0 ^^ <5^i l^2pkb glands Jl (JkHlfc 

^stiuLo l^s^ ^a c*ipJI Sdl*3 bartholin glands JI3 cervix Jl jls^ 

cgronic JJ acute Jl {y> J$*x &g J^ infection l^J J*a^ $J ^^3 

555 &3^J l^d 4J ^yb t^cJg 

secretion of the gland Jl ^jl jlA^ surface area Jl ^jl jU^ doJ ^^ 4is* ^1 t*Ja U 

,55s 4jJj£> 4sr\&- $2tiuLtb )$)\s£ ^cJg 

4^1^ 1^13^3 fallopian tube Jl ^Jj 4^^ 

5 (^^ 4^-l^JI i^Aj 4jI J3& JJI O3-0 £JtP- 

Pretonium 

6J3U bl Jl 6S ^Jb 65JI 
cervix Jl <u**j ^3 urinary bladder Jl L&3 rectum Jl La ^:>LaS3 uterus Jl L& bl doJ J^ ^aIo ^t 

4J>UiJI ^j J-ob ^L> pretonium Jl ^$& 
5 l^o-atJ 4p-l^- J-0J2J3 rectum Jl ^Js> a^j ^3^3 JjJtf to ^su *$& 

Doglas pouch 
5 cys jl^J anterior wall Jl ^U J333 <i&l ^3jUI 4^ daJ 0^3 

posterior wall JJ J-03 U jlpJ 
median ^a structures Jl jl Jb 0^13 

5 4jI (^su 

both borders are free Jl ^i** 
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5 cr^r^ M uterus Jl <^2) ^i-u>^U ^5J 
Fallopian tube 
fallopian tube Jl ual^ &$&J g!L> c^^i c&cti J>l> a^ 

Ij^J £i>^ ? (& Ccpu) JL> JjJb L&Jirj>3 

broad ligament Jl hjjj 

I429J o^jb JUI #b*J!s fallopian tube Jl ^al J$& JIS3 

broad ligament Jl &Iju J^a ^ 

<^*j L^S dLo 4j>ll^o Jl 6S 3^3 J^J^ij JJI £Jip- JlJ-ttj (^^A) 4-3 

j^j^Jb dlkao ^3 fallopian tube Jl J Jl c*i«JI 4jI J$ii-c& Jl ^J^l cry 

5 Jt£j$iL& fya &L& 
5 4jI (^ JJI 5j5-oJI (J ^59 a5jUL£ 4^u£l3 41?- 4*9 

lower edge Jl 

5 4jI 6S £)&J\ 4-ooJfcl j^a b JwcJs 
5 4jI 4a^>I j^JtR* j*>J^ (J j4^^ 4LuoJbl i^UI^ 

Ectopic 

5 q^i g9jJL& J3& Jl £Ju> 

: jJUip-I *U9 £& 4AJI3 

Protenial cavity Jl J ^35 Jlqjua t^L>3 ^ rupture ^ 451 5^3 J^VI JUi^l 

c&x) rupture ^t^L^J 

5 q\9 ub ji J-o*Rx& 

broad ligament Jl J 

q**j^ ^5jbl jjJl^I^ J3& ajV (^^au l^-L>3 

^LoAdb LoJ {j*Lo 
Intra protenial hemorrhage 

i» 

Broad ligamental hematoma 

as Lob dd Lob «wcJs 
555 Jl L& Jl l^il^o jLo j^jJI Jl ^^uj dJ^-l^ 41^- 4-3 J1I9 CJJ 

Lower edge 

jU5 q^^ ^LLsls 

blao ^3 interstitial part Jl 

fimbria Jl aiil *U 0I3 

5 q3 L& JJI ^-j-J^jj L^s O3& 4^Uj> b ^ 3oh«U q^Ht ^ 

fimbria and ovary Jl jo^ 
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5 Jio^o J3^5a b 4j) (j^su 
tojS$ 4^u^JI dLo- s c9>s3 jL*l£ l^SLu-g 4j>1^- tjjj^sj lo a)V ^Jblo 

ovary Jl J 4^b* ^1 ^3 

4-3 (^^3 £*-^ jLLc- JsaaP ^3 4:>b jLo 6£>jJ b) 

&SSjS> 4.0^.0 ^O^r J-^ 0^ Jiift Lo JoS &j*\& o^t 6 ^ 'O^ <J 4j>1^- £Jb) ^3 

1:57:10 
l^U> (^331^1 (J 4.0^.0 4j>1^- dlLJlS itJbUu 

5 4j»I dLsU ^U 

It lies freely in perotnium cavity 

protenium Jb h*?n jLo ^Lj &* ^Lobkfl 4J organ ^1 

5 pretonium Jb h*?n ^Ju± ^LslLua <*J 

ovulation Jl t^-o-J Ijlp- 4^0 4j>1^ jU^ 

jfl)l£- ovulation jLLa^o jll ^jo-5 4-^)3^ 3) &jS Jj£6 

5 i-*sJLj3 J3^^ b Jio jiaJI J 6^ ^j-o &a OVary Jl j$2Sa b JI03I 
(^^A) J3-JJ 4^3-^ 4JLpu*> U^-l L& (Jl&> o^P' ^ ^ 

Ob>l^- CJ:o dLwLo as 
5 4j1 l^o-o/l 6d5 Ij-o^- (4'*.o 4^-Lp- 

ovary Jl J doJ 4SL*lo ^1 Ovarian ligament 

df JULP 4*03-0*^3 
5 ^ 4jI l^-o-a>l 45L*>Lo iwoljCLfl ,^j 4JL0U dJil 4j>b- (J&)3 o^J^3 

Infundibulo-pelvic ligament 
lateral pelvic wall Jl jlpJ fimbria JI3I infundibulum Jl ^> or^-^Lo ^s^i& v**Lr* *£>* vS^ ^j^ 

ligament Jl li& 4J jJL> Jb£o. 4>l^a> Lbj <Jjb 

ligament JJI li& jJL> <*J bl eU^I 

blood supply of the ovary Jl jU^ 

djjJu ^j\j Jl jbj^l ^1 aa Ovarian artery 

4jI J3^J 4^jCu ^JlXp ^JlpIs 4^33 ^b 

<:l3^JI (J ^JCLP 4-c^Lo oLopI ^3 6^3) ^3 c&Lr^ cAt^° 

LlJb 6^3^-3-0 Jl ^LapVI J5 i->jb^ A3AJ Dd5 dwbl CuJl«3 Djrw^JI SJuljJI 4^3 Cc^.3 3) tojS J*s*> i^^i 

lads V 6JS J-p&o Col 3^ (jj^p- b V 

protenium Jl 3^ 6^ 4^y bl JJI j*Lo©iJl3 c^*> 60^13 3J Ll>I JJju 
aorta 4jI 1^1 4^Jb Jiol ^3)^ bl *Jjb l&j^k 6^ ^j^ 

5 4jI 4-uJLp-3 

Inferior vena cava 
^ cry bi ^^t^ 1 "^ »i^ 6 Jt^^ vessels Jl J5 
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protenium Jl 

4j>1^- (J uUsj pjV pjL*JI ,J ^cLs (55-oi *lc3 ,5) jLaaJUa 
Infundibulo-pelvic ligament Jl 4J5LLo j^^ b 4J3 ^t 

bbto ^Li jSj 

ovarian artery <to-J artery &* tjLz ovary Jl £lx* blood supply Jl 
external iliac Jl j-o ^3 internal iliac Jl j-o gilt 3^ J3& ^£J jisU jl^ ^Js 

5 ja^aJb ^j|U-o <j">±£ O^i^ aorta Jl j-o sJlb 

lumbar 2 £li* level Jl jo^ ^> 
5 ^slj) J^5^ ovary JJ jl^ jjU^ ovarian artery Jl ^jlo gilt aorta Jl UI5 protenium Jl os j^ooiJI ^Js 

^^ilflj ujJIp&a 6^3 p jL*JI (J j^gwLo ^ttA ^^u 6Jtl J^hlc gltaj j£o-o 3^ J-ps5 

5555 4jI JLojua JL03I 

sltaj Lo JtfJ O*- ^ LT^b^ i5J ^^ 6jl2*a Ij3 ^ut-o-c& 

l^s dLL?3l 4j>b- (jjU^I ^3^3 fimbria Jl aLas L& ^^ 

5 4j»I 4ils» f3&A fimbria Jl *Jjb 

Infundibulo-pelvic ligament Jl 4JI2W {^fc* 

^ ^3 ^3)1 3^ *JjU- 4J i^lo ovarian artery Jl A3&3 

fallopian tube Jl c&6 ^h 

fallopian tube Jl Cm Joj $&$ J3& JJI O3-0 ^jlp- 411)3 <^A> 

555 4j>1^- 63^- ^u>Lo ^3 pjL*JI ,J ^u>Lo 

5 ^jrto 63^- 4j>1^- 63^- ^u>Lo JuSl y 

broad ligament Jl 63^ 

^Jb 4p-1^- jo§b (woJs 

ovary Jl j^io jU^ broad ligament Jl &j&j pjV 4>l 
ovary Jl £& ^-jj3jJI (^j^ meso murium t^a-J &:>>> ^^1^3 4k>jl 4^3^ 63^ ^mj^jh 

^3jbyi &1&JLJ* JJI 3^ 6S d>V 0*^3^ 4^Uj jL4>l <3js6 dbl 4j>b- rtJfc) dU^I ^JuaS 

fundibulo-pelvic Jl ^ ^ J3*b ^3^ 4^3^ 40*55 renal artery Jl ^31^ jl^J retroprtonium ^Lej ^ gJ^A 

ligament 

fallopian tube Jl Cm jl U jl^J 

meso -ovarium Jl J*b ^3^ 1^03 broad ligament Jl Jj>b ^3^ oi^s 

ovary Jl gb hilum Jl Jj>b ^3^ 1^03 
yLa^yi3 3^)3^13 C&IAN J^ J^-^ uA9 &/"JI o^ Hilum 

5 ^jL*JI ,3 6Jil (^j-o 4JLcJLp&a JL03 OVary Jl qUajj-o JJI Ob>l^- CJLJI (^^A) 4jI J3^ J^^ ^^ c^ ^^ ^cJa 

ovarian ligament 4jI I^q^I ligament y uterus Jl J dUU 
infundibulo-pelvic ligament 1^1 4^1^j pelvic wall Jb3 
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jAjVl lJs ^^I d W £dJ^ 



5 t^J 4^l»j broad ligament Jl j^ J dL>U 

Mesoovarium 

ovarectomy l^l 4JUs J 



5 ^AJ 4J 

clamps 4j^ ^d 4JL0JJI J ^Iipcia d}| eU$A^ 45V 

ovarian ligament Jl jb j^ 

infundibulo-pelvic ligament Jl J&. j^\ss 

Mesoovarium Jl J& j^\ss 

5^' 6j^>3 (jlj 6S pV£)I J3A& jLo 6Jtl dsu fjote- b) 

ovarian ligament Jl J& j^ 

infundibulo-pelvic ligament Jl J& j^\s$ 

Mesoovarium Jl J&. j^\s$ 

4jI f^b JJI OVary Jl j^ ^ dJi^ 4j>b- ijjyw ^Ji^ til u^t 0^ 

not covering with perotenium 431 
It lies freely in perotenium cavity 

4jI j^ 6jL^ 4-cU JJI JLol 

epithelium Jl ^> 4aJs ^ ajL^ 
germinal epithelium <ul <lq*j jUj jU ^s3l *Jjb <lq*j o$ Cenomic 

5 germinal epithelium <ul ^i** *Jjb 

4JUI bV^Jl giLo ^is^ germinal ^U 

4^b epitheliumjl ^> gJLL~u Oils' j^u4>l 6-0 glkb JJI oUu^JI jl oiJ^ ^ ^ 

555 4^Uj> b 4il Li&sSl JI09) 
ojS Il& 6^3^-$* hind gut Jl (J&li& ^LklJ cJliJI ^^Vl j-o gklo 4jlo ju>b U o^l 

flexura ovary JJ jl^ U jl^J 4^b* 4^b* Ij^J g*j3 J*a£j 6*^3 ^ 05^ germ cell Jl bV^JI ^jb 

5 flexura ovary Jl j^s b ^i ^Jo 

g$ 4JU£uJI du&J\ 

5 4j»I o^ 6jL^ ^a l^o^lj til JJI 6jru5JI cavity Jl *Jjb Jts* 

pretonium Jl ^ ajL^ 

mesentry Jl os at&o JJ\$ GIT Jl ^ ajL^ 4^Uj> ti ^5 

5 flexura ovary Jl J^Im JJI <ul JI09) 

ovary Jl J^b** JJI epithelium Jl 431 ^slJo Jlifbi celomic cavity Jl a:> 

Celomic epithelium 5 <ul <lq*J 
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MCQ Jl J 6j5 Jos c^ l^y germinal epithelium ^uJ^ Celomic epithelium y 4^5^10 ovary Jl ^^j 

5 tfuz gikj Ul Ua 0-0 jkUku* germ cell Jl jV 

embryology Jl J b*ju>L& 

hind gut Jl jo^ ^> yoke sac Jl jo^ ^> gJLL-u ^ 

Ameboid movement Jb Ij^ ^l£> 6*^3 

dorsal ligament Jl js. 

JUJ1 artery Jl ^^ ovarian artery Jl 4^ L>^> Jl j^jdl ^^ dyA* bl 1^ 
arteries o^l 6^ 6jLa <uq«j ^U 4U femalre genital system Jl gb blood supply Jl ^jo^ bl ^U 

ovarian artery <lq*j j^ 
Internal iliac artery <lq*j Jlifl^ 

4iflifl 4^jL*a)l <yb ^bb* 

Aorta • 

Common iliac • 

Internal iliac • 

External iliac $ • 

5 4jI j^ ^J^ujb (^5^1 4l)l aLu> jl (^^^ ^cJg 
vasculature Jl j^ ^J5o^ 

4I1) j3b (^^9^1 ^jlc- ^J&ujb (^^au jcS a^ ^li^o j\& u^-M jb*JLc- £^>fl jl bi9 jLo L^-l 

blood supply Jl ^> &jJ5LLo ^jo^ 4^ 

^jU- ^5^1 L^^J dJll OU-Iji A5-a>j-0 dJO^ ^^Jll& V^l 

lymph node Jl ^ ojL^ ^a Sd$-JI ob-WI 
blood supply Jl ju>L> L^ bt*o \#j& ajV <^j 

555 Jb 4jI *Jjb 

^jifu ^d djuJ\ ^^xj uiAsr JJ\s ureter Jl 3* juJb juJ) blood supply Jl go ^U JJI3 

vasculature Jl 40I ajV dLLaJL>l jU^ Jl dbal ajV dJLaJL>) jU^ ^ Jl ^ ^4,1 

ovarian artery Jl 5 {%* as?\& J3I bjas^ 

MCQ JIJ^ J dJil Jos o*- g$ 4knjJI jV L2 jo^ gilt 5^3 4^b level Jl jl ^5o9l jU5 

5 ovarian artery Jl gb course Jl c^Jb JU ^Js 

£-tt>jJI Jx- 3^1 Ij^ ^ol^ dlwUP 

IJlp- ^-ol^ 4j^I dJjilP Jll^uil <\&-Juo jfljJI ^-^lw 

infundibulo-pelvic ligament Jl J ^U 6^ ^^Vb djo^ M^ 5^ JUI 
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Mesoovarium Jl J ^i <ub ^>JI p>> I&J15U3 fallopian tube Jl c&6 J-03 U j^J 6*^3 

Mesoovarium <bl t^a-J ^j^ Il& ^oc&lj^ £>3^ CJLo^ 5) ^j^ ,55s ^jlp- ^^iJ 

4^-b- J5 J3&L& jLo 4a>lj4>) J sjS JaS dkl§ Lo ^J3 piS j£ j-03 jaL> ovarian artery Jl ojS ^Lo 

^ Lcaj ovarian vein Jl JI03) 
ja^ofb paminiform plexus Jl «$j 

5 4j| (^iS2^ 

inferior vena cava Jl J l^ RT ovarian artery Jl jl 
left renal vein Jl J l^ LEFT JI3 ^k> 

5 J5^^ b ajbdl major vessel Jl {%* JI03I 
internal iliac artery Jl 

LjbJu b I^^L) 

Aorta 

Common iliac 

Internal iliac 

external iliac artery JI3 l^ 

<>3*JI £b a:> Internal iliac 
femoral artery Jl Zzj* J&. JxSjs 3^3 inguinal ligament Jl c^a Jjjlo 6Jls external iliac Jl U 

enumerate vessels <lq*j JIJ^ ^^ 431 4il5LLo 

( dl^-ttj 63^-0 Jx- Jla^J y (^JJI 4AJ Jlo^JI (o) ) rtJbJtiC- (^^^J j^-0-0 ^Jbl jJbjVI j-o bjb Jt^- 

embryology Jl ^3 ^3)3^*0^1 ^3 ^^bVI jLo5jo5lo ^5^3)3^0 4jlJI j3-I J bja^ L^-l aa 

CJls JJI JaS Jl 4JL*JI dJil ^£j3 

Discuss female genital mitualtion 

^3jbl LlJLc- jLo CJL§ jLo CJl J3^5a 4^1 

555 trauma Jl ^J a:> mitulation Jl yL^ b 
ureter Jl dlu^ ^>5Lo-o ^a 4UJI3 taJa 

^3jbl jLci-03 ^3jbl 4>l j$jS$ b Ui9 jLo ^cJg 

operative Jl J ^0 a:> V eU^ ^ ^y^bVI J djo^ 4JU b) 
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jAjVl lJs ^^I d W £dJ^ 



555 4j»I ^JLLo eU$& 
Enumerate branches of internal iliac artery 

obestatric os ^^ b V 

Blood supply 
Blood supply Jl j^ 4&I eUJSo bl ^U 

J550 ^3 jap- 
j32Sa b , SL> dJil 65JI 

division 2 J ^Ju-uj internal iliac artery JI^jo^^I 
anterior division j^ • 
posterior division JUI3 • 

J^Vb vSJCuj !ib 

posterior division Jl $& M^\ J &*& d^^s 

I.L.S ^5§ <j[&£ ^Sj^ CJj (J dlo^JLo^ {j&- aa J5^5'^ b V 

5 Js* vi^p- 3 Jl j^a b dJ 
4jJl«j JJI Jx- aJL^o i^Sp- J5 jV 
S Jl J&> *J&Cb L JI3 L Jl J&> fiJ&Cb I 

5555 L Jl J& ^JsxZj I Jl fjb 4jI (jis^ 
4-o-**>l i^Jtic- j^3l>> (J3I jV 

llio-lumbar 
( l-L ) 

5 i^Jtic- j*3l>> (jb ^cJg 

( L-S ) J5SL& Jul! 

Lumbo-sacral 



5 l^Sp CJb L-a-Js 

j*<J S j£- 6jL^ ^Jb 

Superior gluteal 

ijb ^J^ Jai^u5 1^31 J^a> 4jLojIjj jl (^^flj C«jLw ^wJg 

llio-lumbar 

Lumbo-sacral 

Superior gluteal 
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Superior gluteal 4J jl U 4^b- Js eU^l jjb yjp 

5 ^ 4J JuSls 131 

Inferior gluteal 

5 Or^ Lr? os Inferior gluteal Jl ^Jo 

2terminal branches of anterior division Jl ^> j^i 5 

555 branches of anterior division Jl j^a b ^ 4^3 

duuJ6 Jdisu dj$\s> jLo UI5 jaJL?- Jloslo ^yb 6S V 
4^sb 4^-4uJij 4^-4uJij ja&> g-o 4.a,uJilfo L^-l 

5 4jI internal iliac artery JISojIS^ 

L& 6^3* JJI pelvic organs Jl supply ^ 43) 

5 ^jo^ JJI organs Jl ^1 4*\$ 

rectum Jl \jJjss bladder JI3 uterus Jl 

visceral Jl ^-o-J oUJIjj h$& dkl§ ojS bl jLo 

5 4j»I 4.co, tt .-ub uterus JJ £>lj JJI 
4jbl jSb uterine branch 4*0^0^ 

4*-J J^ ^^iu bladder JJ ^lj JJI3 ^Js 

5 rectum JJ £>lj JJI^ 

rectal 4^1 ijb VI 85s ^3 J^ V 

5 4J $j5 <>z>j3 ^5JU ^i3} 

4jbb VI 85S ^3 J^ V 

5 4jI ^ j^uf J5VI 3^ 

OU-^-ojxo CJj lfra,uJio b) 
5 4jI CJ15 4^5-ojxd J3I 

Visceral 
muscles JJ 4^>lj somatic 4-0UJI3 

levator anai Jl ^ c*^J j-o ji^JI J a:^^ JJI^ obturator internal ^ ji^JI J 5jl^$JI 4Las.ll 4^Uj> b 

l^Q^I Ju>L& jU5 5^ I^Wj JJI jSJIjJI obturator JI3 <^^k> 

5 4l)DI 4^5^4,1 4jI JI09I 

4^5^ terminal branches Jl ^ 4jI J322A terminal branches Jl 

5 q\9 j5^-db Uib J}XJb$ as 4pLi> K-09JI <j is^ia^o dULu> J^> CJl Ja^J^Jjia Jl Co) dlU^J^JL^ jLo bl U3jl£ 

external genetalia Jl J 
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^3-o^ ijisu J duMjJb gs ioJiJI^ pudendal 4j1 lfc*»^ ^ 

J5LLo j*ui-o t^gs i<* < J U ^5*jbJI 1&J3u 

pudendal ^o^l vulva Jl j-o ^3** 

Internal pudendal artery Jl ^ Uj* <ul ^j doJ <lq*J j-o *Jjb 

inferior geluteal artery 3 

5 j5^ OUJljJI j$2Sa b 4jJ 

^a pudendal Jl dnkLo ^Jlrx^ JJI^ internal pudendal Jl jl Ijl^ logic <^Uj> b 

5 4jI J-ols ojS $& 

gluteaus maximus Jl 4pIi* &* 3Sh;U JI^IS 

inferior gluteal Jl I^I^a Jl 38h;U ^a ^ (^iu 

4? ^to I^Jlr^ 1433d Jl 4ok;.U JL03I 

5 tfu* { j=r 431 LIS JJI superior gluteal Jl 
posterior division Jl ^> 

p jls a^ 4J5 dd {&&JI5 bJLo j^JLOsaZuo J3-oVI jIAp duuJ6 j^JlorIo ^^u 

4^3^ 4Jb t^nj ^jg.^13 posterior division Jl 3^ Jl J^VI c*3l 4ai^l 

llio-lumbar 

Lumbo-sacral 

Superior gluteal 

jru5 CJ3 LoIJlS {jjjj^jb jLo jULfc JaA^-l 

anterior division JI3 ^A> 

guol?ui 3 

Visceral 

Somatic 

Terminal 

6^b j 4-oJ5 3^ o*>-o 

^3^3-tl (j^Jlft R lo 

5 4jU3Ijj ^ ^ Terminal Jl 

internal pudendal 

inferior gluteal 

5 somatic branches Jl <ul ^Jo 
obturator Jl 
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55 visceral Jl <ul yjp 

uterine Jl ^jo^ uterus JJ 

vasical <la«u bladder JJ 

inferior 3 Superior 

superior vasical 4a*\$ &$ti gilt 0^3 

inferior vasical <lq*J c^jJ Jjb j^l^ 

5 cr^t s^ middle 4^^ jajJl J gib j&Ijj 4-J ^b 

middle rectal artery duj^uiA rectum JJ 

i^yLi J59 dLo^ CjSjst sjS bl Jlpu jLLp ^a-^ b ^JL> ^b 
5 Or^a Or^J^ inferior rectal JI3 superior rectal Jl 

<^$Ju3$ 4^dLtaJI iJLai (^^Uj ^b 

superior rectal 

middle rectal 

inferior rectal 

acontinuation of inferior mesenteric artery ^ *j^ ** superior rectal y y$l IjlJ & 

inferior mesenteric artery Jl &* glLu 3^ 

5 tfu* gJLLu jU superior mesenteric Jl 3^ Jb Jlj^ ^Jo 

( ^JLsJb U t^»( &jr^ UlLs?- Up-I 3^ ) 1^9)3^1 3JIS l^>3b> 3<lhll 

4jI <u* gJLLu jU coelic trunk Jl JU 4jI Jli 4& j3^jJIs 

Ols JJI jail^ ^0 jLo ^ b ^ccb 

4jI hSs L^l 
acontinuation of inferior mesenteric artery ^ ajL^ a:> superior rectal 

L^O 63^^ ja>ULo £>J3 b J^l g^-tl 6jJ i^yLi dsr\&- ^13 

5 ^ gHk middle rectal JI3 ^k 
anterior division of internal iliac artery Jl ^> 0^3 aa 

5 ^is^ ^ gilb inferior rectal JL03I 

d3uj J&iJ d^lp bl 

5 Or^ gHk lt% rectum Jl >>l J 6j5 ^^tjiaJI ^> gilb artery ^i** ^U 

internal pudendal artery Jl &> 
internal pudendal artery Jl ^> ^ ^>1^ ^ £*** J 1 22&JI J <^Uj> b 4^b* ^1 

5 tfu* jl^Lo 6j5 inferior rectal artery Jl 
internal pudendal artery Jl ^> 
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5 1^15 ^ i*u$Jl j$2S3 b 4jI 

4j>b- J^I^Aa A-Z j-o 1^15' ^a <Laj£)\ 

5 ^jrto ^jb j^u jl^-I^ artery js> L^jlo ^q^ to ^3 

5 1^15 ^a 4JLJJI J Jl^I^ *j*I ^ 

uterine artery Jl 

main blood supply of female internal genital organs Jl $& {%* ^sh $%* ^&i 

uterine artery JI5A 

pudendal artery Jl 555 external genitalia JJ &> JI03J 

Or^l 0-0 ^ji» 6Jo^ uterine artery JJ jl ^^j 
vagina Jl jl^J &jJ£ oUJIjj &jj Ijlu^ fundus Jl jl^J &$s &$s glL> 431 LI • 
(j^ij sitaj oL*Jljj (^j^3 vagina Jl Jt^J CcpJ CcpJ Jjjl> 43) 3) • 

5 ^jjU^M jjo (j^jis ^> 4)^1 al& 

6^ ^3 6^ y 



5 4J ^Js 

ischemia j-o JU1& vagina Jl 4pIi* %kjiaJI &$$ 4,iJaj> 5J dUV 

(33AI 4JL05J ^5^ jrCbul^o g-tlpio CJLo CapJ 4xJa^- jij 
jaJI ,J 4Ja^-l Jl i^Jtic- J^- juu^-l (^A** JUl>3 

cervix JJ ^juj* 

( i££ 4sAI 63!^- ) 43b0 4524)3 £*3-° c^ P^T S"-^ 

internal iliac artery Jl ^jo^ ^al 
uterine artery 4^^l jSJIjj <u* gl^ 

5 q^i J^Ju jL*JLc- glj as j^3ljjJl3 
uterus JJ £3jj jjL 

J3^J ^JCLc- 6JlpIs 4^3 

l&Jl^J <:|3^J| ,J ^ut-oJcJ JLp-l j*ui-o 

5 ty& ijuusjjb JL03I 
cervix JJ jl^ L jl^J t*Ja maken road ligament Jl J ^L 

4p-L- Jx- ^J^l ^cJg 

ureter Jl 1^1 Jl &* ojS 4k&Lo 4^L* ^jlo Jjl3 2 kidneys Jl Uj* JJI J3^ Ij$ Jl ,#ctoJI 

5 4jI J3-ju jU^ jU5 3^ ^3^-j j^3 cervix Jl aLas (^^3 c&£ L& J-03J L jl^J JjL> JjL> JAa.o jll ureter JI3 

bladder Jl Jj>ju jU^ 

V Uxb l^l ,J dJll ^Mj^jb 4j>L- 4*3 jl LIS L^-l iwoJs 
jU5 3^ j\i ^gjuubjJb JL03I 
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manken road ligament Jl J ^j^jh 

maken road ligament Jl J ^Ujb 4^b* ^S ^jo^ bl ^Lj 

ureter Jl • 
uterine artery JI3 • 
o^*j s-o crossing Or^-o^ &ktr^S "< 1^ 4-o-tt>jJI J^ qp^'i (&4^^*9 
55 MCQ Jl3-**> 4 ho* ^5^3 Cam &fy£ ^3 135s ^3 ^ t^cJa 

Water under the bridge 

55 4jI eU^ o^VI Jitl 

15JJ3&I C*m 2L4I JbJI (J jLuLoJLo 2L4) 

133d (Jj->3^Jl3 C*m 4*41 AbLo 

5 C*M ^U>U JJI ^JfLO (^^AU (jAJ 6Jtl ^cJg J3JI (j^SJ 4-ctl 

ureter Jl 

uterine artery Jl (^a 4^33 ^U JJI3 

uterine artery is above the ureter 

(5jJ3^JI C*m j5&4? 3-ctl jj 4p-1^- ^Jbl 

4j>Ii»jo 1>I Jl 3^3 4j>b- ^jbl aa 4>V 4^0^-13) 4mLs)I J eU3£*%Jj (^jlJ!^ dJil jU^ uterine artery Jl \±& $* ^h 4j>1^ &j*\ 

I4U ^a 4LUI ^> 

jij^Jb 6Jtl ^u>Lo 4J&JI1& 4p-1^- J3I 
^ljj>j ^u>Lo 4J&ll& JL^3 b 6Jtl dl)b OJl^-3 t ^J ^a* 3) 

54J 

5 gjjsrj ^Lo ^Lo 3^ Lo J$fc uterine artery Jl 4J 
Jam ^>5Lo-o Cc«Jl3 4^Uj> b destinsable ^^iu ^>M jblU 

( (jJLaj idJlao tbj ) £>%& b J3S 4^-ljM*! (J ,53s ^0 JIJ-oj 

5555 Artery which run zigzag ( spiral) in it is course Jl ^ 4>l 

IIIIIIIIIIU? ^ Jl^ *s 
stomach Jl c^a ^U jU^ splenic artery Jl 4^b* J3I 

^J&lo jLJJI jU^ Lingual 

Facial 

dJMJL> Ju^yi jLLp 

^ljj>j ^u>Lo 4-J^bb jbj^ Ivil ^*oM*l ,J i^Jtic- (^^Au 
(^ dJL^-13 4p-b>- jLLc- 6i ^3-fi-> bl 4J5 6£ a^JI jLoLo^o bl ^^ 

5 4tU uterus Jl jLLU spiral ^jj uterine artery Jl jl 

* <j^s cr4 oUJIjj vSJua l*V lU?3^ U> uterine artery Jl 3^ J3&3 J3JJI J ^ib o*^ ^>5Lo-o 

Cam o*^>Ij-> Jj-^3 133^ u*^Ih gj^^ J^t^-4 ^' 
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cervix Jl 2*8 jl^J c^ j^jIjj Jp3 fundus Jl ioi &l«J ^ J6\jj gib 

cervix Jl ^s* o^Lh 3^3 
ovarian artery Jl go anastomosis Jaa> LI j^J &$ti gJlb Jl^jLa ^3$ Jl j^iljJIi ^k 

5 (iljl J-oi^ c^*t^ 1&J5L& O^J^ 
broad ligament Jl J l^U ^5 aJLJJI^ at&o jt*x>3 ovarian artery Jl JjI& Ul j^J doJ gJlk 5^3 

desending on wall JL J*j\y> <us 

5 ^5 4pLJI 3 ^5 4pLJI jJx- JjD J3& Jl O3-0 gji^- 

Desend cervico-vaginal 
vagina Jl Js. Cx^s cervix Jl Js. J^VI ^^j 3^ ojS 4q*J j-o 

5 gUxoJbl 4jI t^cJg 

4J35JI 6J1& jr^- L^S juijjzlo CJI A^jJl (j^ 4a^j 4-JLo^ J-cio CerVJX Jl Jx- vSJts-o ^3^-0 65 dJb Jt£- 6£>\j 

d3)fo 4x-LoJI ^3 4 j? , hJ ic-LoJI 4-^-U Ja^pJb (^^J 3I h^y d\j\ JolJjJ t^x£ U CJI3 

5 4J 

Desend cervico-vaginal <u-J artery La ^U jU^ 
circular cervical artery 4^00^13 cervix Jl hs^s gJLLdb Jl ^pljJI ^ J-31S JJI3 v^ 

aIJlS j-o 4&3^S Ja*x& aIJlS qa 65 ^^lail 

anterior azygous *+*«*& anterior wall Jl J& ^^ artery I^jlo g!L> 
posterior azygous 4*q*ua posterior wall Jl J&. ^^ artery I^jlq gJLL* 4&3J jlqjla Ij3 *l>JUl&)l3 

^JO£- 4jI ^JO£- Ul 6^ (^15^ 

anterior azygous 
posterior azygous 

5 4j»I 6jL>I l^bb blood supply Jl vagina Jl jl 55 ^SJ\ Sb« *JjU 

Rich in blood supply 

5 Lu^ ^3 6j-uO ^53 ^cJg 

k»*uj&3 6J-<-o 
5 6)-4>) 4JI3 L-oJs 

4^0 healing l^ag^ rich l^ta blood supply Jl jl U^s gk&a* vagina Jl JJ3XJ U ^ obuJI g^ jl 

5 Jb l^bb blood supply Jl <ul 3^ ^U 

Desend cervico-vaginal 

anterior azygous 
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/ * ~ ~ 

posterior azygous 

S^jt^jJI 4b d I bl Jl jrOSJI aJbJI SJbld ^Ai *Jj^l 3jLc-3 jrOf bJS L^-l dJil ^fij { j U j 

5 posterior division Jl &kj oUijJI 4>l J3S 

lis 

jl^ioVI 4JLJ 1^1^ Lbji 4^^> 4>l^- dLo jAz jLo^ 
(y) ^o> AJbj^ia3 £j5 b ja-ol d^jj 4«J Up-1 ^^ £?"li4 (^' jA>bJ) f&l^ i>» b^-1 ^4^ * *i) S*^ $*& &JbjS3jj$ 6JS <tub ^sioJ ) 

4o-*J (^JlI^ (j^3j>> (J3I 

llio-lumbar 

( l-L ) 

( L-S ) J55L^ JuSl 
Lumbo-sacral 

j^ S jx- 6jLc- ^Jb 5 i^sp- CJb t^cJg 

Superior gluteal 

ijb A4I5AJ Jaip-JG 1^31 J^o> 4jbu3ljj jl (^^i) £Jl& ^cJg 

llio-lumbar 

Lumbo-sacral 

Superior gluteal 

5 anterior division Jl oUiljj 4j\ 3 ^.J* 
anterior division Jl 

XxaLxa 3 

Visceral 

Somatic 

Terminal 

6^b j 4oJ5 ^tc- o*>-o 



5 ^jrto J^-tt>Vb (^JCui ^cJg 

5 4jU3Ijj ^ ^ Terminal Jl 

internal pudendal 

inferior gluteal 

5 somatic branches Jl 4>l s-Jp 
obturator Jl 

555 visceral Jl 4>l i.Ji> 
uterine Jl ^jo^ uterus JJ 
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/ * ~ ~ 

vasical <uo^ bladder JJ 

inferior 3 Superior 

superior vasical 4*^13 £3*) gHt j^k 

inferior vasical <lq*J c**iJ Jjb j^l^ 

5 cr^t cibi middle 4*d**ufl jajJJ J gib Jti\jj 4*£ ^b 

middle rectal artery 4*o*uiJ rectum JJ 

5 ^jrto dJ5 as £3-0341 ,j i^Jtic- Jl^-I^ ^Jbl^ ^cJg 

uterine artery Jl 

uterine artery Jl &kj oUiljJI 4jI J3S2A Jl ^ic& b ^ CJ3JI 4^ 

blao ^Jb &bfc 

5 ^0 anastomosis J-o^ Asending 

Ovarian 
2:23:4 



dijiJtl aljJU 0-0 Jbj4 
4xJsJI ^Ij4l g>>& 4^ti^5 

www.facebook.com/dr.tafreegh 

4xJsJI ^IjAI ££j^ Vi^T 3' ^ a ^' ^'s-t' &!>y& 4ptA«Al gb p>i*-o ^^ ^1 ^-5^ )i| 

jjJu 3I jJuoJU ^Sju 

djr^J JL03J iojisttl jl ^41 

djr^J &03JLR-0 jLo5^ dbj i^Mu^p-lj 

4jbl jSb j^LII y?y\ j-o dU 4jbl cLi jlj 

dJLO 3I d-uU^- 3I d-o^wl ^9ihp-b o^jj-o ^l^ (J 4^-**> 03^5 
6JjZJ\ dL$sr$} LaJt£- LUp J*p-I ^Ifl 

lib AiLw(^) 
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